|Site_No| Samp_No | Location | CAS_NO | Analyte |Total_Or_Disolved|Result| 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-96-5 Manganese, Dissolved D 2.9 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-98-7 |^ u, V“ ue ' ,um ' D 1.5 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 0.12 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-95-4 Magnesium, Dissolved D 8100 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-48-4 Cobalt T 1.3 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-47-3 Chromium, Dissolved D 1 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP STL00009 Total Hardness T 210 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-50-8 Copper, Dissolved D 1.3 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-97-6 Mercury T 0.08 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-43-9 Cadmium, Dissolved D 0.043 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-43-9 Cadmium T I 0.55 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-41-7 Beryllium, Dissolved D I 0.15 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-36-0 Antimony, Dissolved D 0.4 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-22-4 Silver, Dissolved D 0.1 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-98-7 Molybdenum T 4 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-47-3 Chromium T 1.7 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-96-5 Manganese T 260 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP STL00204 pH T 8.04 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP STL00242 Total Dissolved Solids T 290 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP STL00161 Total Suspended Solids T 140 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP STL00171 Alkalinity T 87 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-23-5 Sodium, Dissolved D 14000 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-23-5 Sodium T 15000 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-09-7 Potassium, Dissolved D 2200 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-09-7 Potassium T 3700 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-70-2 Calcium T 69000 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7429-90-5 Aluminum, Dissolved D 24 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7429-90-5 Aluminum T 4200 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-97-6 Mercury, Dissolved D 0.08 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-36-0 Antimony T 1.5 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-41-7 Beryllium T 0.29 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-38-2 Arsenic T 11 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-62-2 Vanadium T 10 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 0.58 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-92-1 Lead, Dissolved D I 0.17 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-50-8 Copper T 49 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-95-4 Magnesium T 9400 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 0.3 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-66-6 Zinc T 180 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-39-3 Barium T 97 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-39-3 Barium, Dissolved D 49 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-92-1 Lead T 230 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-66-6 Zinc, Dissolved D 2.8 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7782-49-2 Selenium, Dissolved D 0.58 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-70-2 Calcium, Dissolved D 61000 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-89-6 Iron, Dissolved D 17 
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0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7439-89-6 Iron 

T 

15000 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-28-0 Thallium 

T 

0.12 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-02-0 Nickel 

T 

2.1 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.2 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.58 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-ARP-150808-11 ADWS-ARP 

7440-22-4 Silver 

T 

1.6 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.12 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-98-7 Molybdenum, Total 

T 

1.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7429-90-5 Aluminum, Total 

T 

600 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-97-6 Mercury, Total 

T 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

7.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

STL00204 pH 

T 

8.17 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium, Total 

T 

71 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-50-8 Copper, Total 

T 

2.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

iviuiyuuerium, 

7439-98-7 _ , . 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

STL00161 Total Suspended Solids T 

23 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

STL00009 Total Hardness 

T 

180 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

20 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

32 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

STL00171 Alkalinity 

T 

92 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

50 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.3 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-41-7 Beryllium, Total 

T 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-43-9 Cadmium, Total 

T 

0.099 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-48-4 Cobalt, Total 

T 

0.32 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.52 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-09-7 Potassium, Total 

T 

2300 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

66 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-23-5 Sodium, Total 

T 

14000 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

8500 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2200 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic, Total 

T 

0.61 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-95-4 Magnesium, Total 

T 

8500 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-89-6 Iron, Total 

T 

480 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

58000 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc, Total 

T 

20 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-70-2 Calcium, Total 

T 

58000 
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0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium, Total 

T 

0.8 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

14000 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-96-5 Manganese, Total 

T 

60 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-02-0 Nickel, Total 

T 

1.6 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7782-49-2 Selenium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-iTl 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-28-0 Thallium, Total 

T 

0.15 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.32 

0010958 ADWS-IT1-150807-21 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-97-6 Mercury, Total 

T 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead, Total 

T 

2.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

STL00171 Alkalinity 

T 

93 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-98-7 Molybdenum, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

STL00009 Total Hardness 

T 

180 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium, Total 

T 

0.94 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

STL00204 pH 

T 

8.26 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc, Total 

T 

21 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

7.8 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

24 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.3 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7782-49-2 Selenium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved D 

34 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-02-0 Nickel, Dissolved D 

1.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-28-0 Thallium, Total T 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7782-49-2 Selenium, Dissolved D 

2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-28-0 Thallium, Dissolved D 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-41-7 Beryllium, Total T 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 

0.13 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-02-0 Nickel, Total T 

1.8 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 

0.57 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-09-7 Potassium, Dissolved D 

2200 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc, Dissolved D 

20 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic, Total 

T 

0.84 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-43-9 Cadmium, Total 

T 

0.11 

2300 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-09-7 Potassium, Total 

T 
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0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

8500 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-48-4 

Cobalt, Total 

T 

0.35 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-96-5 

Manganese, Total 

T 

65 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-95-4 

Magnesium, Total 

T 

8500 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-98-7 

iviuiyuuenum, 

D 

1.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-70-2 

Calcium, Total 

T 

58000 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

66 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium, Total 

T 

72 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-iTl 

7439-89-6 Iron, Total 

T 

530 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-50-8 Copper, Total 

T 

2.7 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-23-5 Sodium, Total 

T 

14000 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

14000 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

50 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7429-90-5 

Aluminum, Total 

T 

660 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-43-9 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-41-7 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150807-22 ADWS-IT1 

7440-70-2 

Calcium, Dissolved 

D 

58000 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-95-4 

Magnesium, Dissolved 

D 

8100 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-98-7 

Molybdenum 

T 

3 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

60000 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-95-4 

Magnesium 

T 

9100 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

17 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-89-6 

Iron 

T 

10000 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-70-2 

Calcium 

T 

67000 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium 

T 

6.9 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver 

T 

1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-96-5 

Manganese, Dissolved 

D 

3 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-09-7 

Potassium 

T 

3200 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

STL00009 

Total Hardness 

T 

200 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-96-5 Manganese 

T 

200 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-92-1 Lead 

T 

150 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-98-7 

iviuiyuuenum, 

D 

1.3 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-02-0 Nickel 

T 

1.8 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-iTl 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.2 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-iTl 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.58 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-iTl 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-iTl 

STL00204 

pH 

T 

8.06 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

13000 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

STL00161 

Total Suspended Solids T 

93 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2100 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

STL00171 Alkalinity 

T 

94 

0010958 ADWS-iTl-150808-11 ADWS-iTl 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.4 
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0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-23-5 Sodium T 

14000 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-97-6 Mercury, Dissolved D 

0.08 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7439-97-6 Mercury T 

0.08 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc, Dissolved D 

2.8 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-66-6 Zinc T 

140 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 

0.3 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

STL00242 Total Dissolved Solids T 

260 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic T 

7.6 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-41-7 Beryllium T 

0.2 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony T 

1.1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium, Dissolved D 

50 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved D 

0.043 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-39-3 Barium T 

84 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium T 

1.1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 

0.37 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-47-3 Chromium, Dissolved D 

1 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved D 

0.15 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-48-4 Cobalt T 

0.95 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-43-9 Cadmium T 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7429-90-5 Aluminum T 

2800 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-36-0 Antimony, Dissolved D 

0.4 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-50-8 Copper T 

34 

0010958 ADWS-IT1-150808-11 ADWS-IT1 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 

0.12 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-70-2 Calcium, Dissolved D 

59000 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-97-6 Mercury, Total T 

0.2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-70-2 Calcium, Total T 

58000 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-50-8 Copper, Total T 

2.3 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-66-6 Zinc, Total T 

19 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-92-1 Lead, Dissolved D 

0.061 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved D 

30 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

STL00009 Total Hardness T 

180 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved D 

8300 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7429-90-5 Aluminum, Total T 

540 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-96-5 Manganese, Dissolved D 

7.1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-98-7 Molybdenum, Total T 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-02-0 Nickel, Dissolved D 

1.4 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-43-9 Cadmium, Total T 

0.11 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-22-4 Silver, Total T 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-39-3 Barium, Dissolved D 

67 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-09-7 Potassium, Dissolved D 

2200 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-89-6 Iron, Dissolved D 

50 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-09-7 Potassium, Total T 

2300 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-23-5 Sodium, Dissolved D 

13000 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-95-4 Magnesium, Total T 

8200 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

STL00204 pH T 

8.2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-50-8 Copper, Dissolved D 

1.1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

STL00161 Total Suspended Solids T 

21 
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0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-92-1 

Lead, Total 

T 

1.7 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

STL00171 

Alkalinity 

T 

93 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.54 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-28-0 Thallium, Total 

T 

0.2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-89-6 Iron, Total 

T 

420 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-23-5 Sodium, Total 

T 

13000 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-98-7 

iviuiyuutmum, 

D 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-38-2 Arsenic, Total 

T 

0.63 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.11 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-39-3 Barium, Total 

T 

71 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-41-7 Beryllium, Total 

T 

0.4 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-36-0 Antimony, Total 

T 

1 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

20 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7439-96-5 

Manganese, Total 

T 

53 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-62-2 Vanadium, Total 

T 

0.83 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.13 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7782-49-2 Selenium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-47-3 Chromium, Total 

T 

2 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-02-0 Nickel, Total 

T 

1.6 

0010958 ADWS-IT2-150807-21 ADWS-IT2 

7440-48-4 Cobalt, Total 

T 

0.3 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-96-5 

Manganese, Dissolved 

D 

5.6 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-98-7 

Molybdenum 

T 

2 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

STL00171 

Alkalinity 

T 

91 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7782-49-2 

Selenium 

T 

0.58 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2300 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-02-0 Nickel 

T 

1.4 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

7800 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-95-4 Magnesium 

T 

8400 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-98-7 

iviuiyuuenurn, 

D 

1.2 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

57000 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-28-0 

Thallium 

T 

0.1 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

17 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-09-7 

Potassium 

T 

2900 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-66-6 Zinc 

T 

110 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.41 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-62-2 Vanadium 

T 

4.3 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.5 
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0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-39-3 Barium 

T 

75 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

55 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-41-7 Beryllium 

T 

0.15 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.12 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-50-8 Copper 

T 

23 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.6 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-92-1 Lead 

T 

81 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-22-4 Silver 

T 

0.55 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.3 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-96-5 Manganese 

T 

150 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-89-6 Iron 

T 

6000 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-23-5 Sodium 

T 

13000 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

13000 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.73 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-38-2 Arsenic 

T 

4.4 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.3 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-47-3 Chromium 

T 

1 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-70-2 Calcium 

T 

61000 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

1 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-48-4 Cobalt 

T 

0.68 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.25 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

67 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

STL00009 Total Hardness 

T 

190 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

260 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

STL00204 pH 

T 

8.13 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 ADWS-IT2 

7429-90-5 Aluminum 

T 

1900 

0010958 ADWS-IT2-150808-11 

ADWS-IT2 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-41-7 Beryllium, Total 

T 

0.4 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.74 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-38-2 Arsenic, Total 

T 

0.81 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

20 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7429-90-5 Aluminum, Total 

T 

1400 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

69 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7439-96-5 Manganese, Total 

T 

91 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-43-9 Cadmium, Total 

T 

0.092 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-02-0 Nickel, Total 

T 

2.1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-66-6 Zinc, Total 

T 

20 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.5 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

1 


1803353 


ED 000552E 00003559-00007 



0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7782-49-2 Selenium, Total 

T 

2 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

2 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7439-97-6 Mercury, Total 

T 

0.2 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

STL00171 

Alkalinity 

T 

91 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7440-22-4 Silver, Total 

T 

1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

2 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.16 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

STL00204 

pH 

T 

8.31 

0010958 FWS-ARP2-1 50807-21 

FWS-ARP2 

STL00161 

Total Suspended Solids T 

43 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

STL00009 

Total Hardness 

T 

210 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-98-7 Molybdenum, Total 

T 

1.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.3 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-47-3 Chromium, Total 

T 

2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-50-8 Copper, Total 

T 

3.1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-95-4 Magnesium, Total 

T 

9600 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

29 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-92-1 

Lead, Total 

T 

2.6 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-98-7 

muiyuuenum, 

D 

1.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-48-4 

Cobalt, Total 

T 

0.52 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-96-5 

Manganese, Dissolved 

D 

21 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-36-0 

Antimony, Total 

T 

1 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

50 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-62-2 Vanadium, Total 

T 

1.9 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

22000 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-09-7 Potassium, Total 

T 

2600 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-89-6 Iron, Total 

T 

1000 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

9600 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2400 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-23-5 Sodium, Total 

T 

22000 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

68000 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-70-2 Calcium, Total 

T 

67000 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-28-0 Thallium, Total 

T 

0.2 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-39-3 

Barium, Total 

T 

79 

0010958 FWS-ARP2-150807-21 

FWS-ARP2 

7440-36-0 

Antimony, Dissolved 

D 

1 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-50-8 

Copper 

T 

47 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.14 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

STL00161 

Total Suspended Solids T 

170 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

STL00242 

Total Dissolved Solids 

T 

290 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-92-1 Lead 

T 

220 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

STL00204 

pH 

T 

8.1 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.4 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-09-7 Potassium 

T 

4000 
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0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-09-7 Potassium, Dissolved D 

2200 

0010958 FWS-ARP2- 150808-11 

FWS-ARP2 

7440-23-5 Sodium T 

17000 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7439-98-7 Molybdenum T 

4.1 

0010958 FWS-ARP2-1 50808- 11 

FWS-ARP2 

STL00171 Alkalinity T 

88 

0010958 FWS-ARP2-1 50808- 11 

FWS-ARP2 

7440-47-3 Chromium T 

1.8 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

_ _ iviuiyuuenum, _ 

7439-98-7 \ , D 

1.7 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-43-9 Cadmium T 

0.5 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved D 

0.15 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

STL00009 Total Hardness T 

210 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-41-7 Beryllium T 

0.31 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7439-89-6 Iron T 

16000 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-96-5 Manganese, Dissolved D 

1.7 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-39-3 Barium, Dissolved D 

56 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 

0.12 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved D 

0.043 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-48-4 Cobalt T 

1.2 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-47-3 Chromium, Dissolved D 

1 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-23-5 Sodium, Dissolved D 

16000 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7429-90-5 Aluminum T 

5300 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-89-6 Iron, Dissolved D 

17 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-62-2 Vanadium T 

11 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-96-5 Manganese T 

220 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 

0.37 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-66-6 Zinc T 

170 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-66-6 Zinc, Dissolved D 

2.8 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7782-49-2 Selenium T 

1 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-97-6 Mercury, Dissolved D 

0.08 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-36-0 Antimony, Dissolved D 

0.4 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved D 

24 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-70-2 Calcium T 

69000 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-70-2 Calcium, Dissolved D 

66000 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7782-49-2 Selenium, Dissolved D 

0.58 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-28-0 Thallium T 

0.12 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-22-4 Silver, Dissolved D 

0.1 

0010958 FWS-ARP2-150808-1 1 

FWS-ARP2 

7439-97-6 Mercury T 

0.08 

9400 

0010958 FWS-ARP2-150808-1 1 

FWS-ARP2 

7439-95-4 Magnesium T 

0010958 FWS-ARP2-150808-1 1 

FWS-ARP2 

7440-36-0 Antimony T 

1.6 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-38-2 Arsenic T 

11 

0010958 FWS-ARP2-150808-1 1 

FWS-ARP2 

7440-22-4 Silver T 

1.6 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 

0.38 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-39-3 Barium T 

100 

0010958 FWS-ARP2-1 50808-11 

FWS-ARP2 

7440-02-0 Nickel T 

2.1 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-02-0 Nickel, Dissolved D 

1.4 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved D 

8300 

0.1 

0010958 FWS-ARP2-150808-11 

FWS-ARP2 

7440-28-0 Thallium, Dissolved D 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

FWS-FDPS 

7440-02-0 Nickel, Dissolved D 

1.8 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

7439-92-1 Lead, Dissolved D 

0.2 
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0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

Id 

0.58 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.45 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-02-0 Nickel 

T 

2.3 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-92-1 Lead 

T 

200 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-47-3 Chromium 

T 

1.8 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.83 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

66000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

17 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-95-4 

Magnesium 

T 

9600 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-95-4 

Magnesium, Dissolved 

D 

8400 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-09-7 

Potassium 

T 

3800 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-09-7 

Potassium, Dissolved 

D 

2200 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7429-90-5 

Aluminum 

T 

5000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

STL00204 

pH 

T 

8.1 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-97-6 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-89-6 

Iron 

T 

14000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-23-5 

Sodium 

T 

17000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

16000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

STL00171 Alkalinity 

T 

90 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

STL00009 

Total Hardness 

T 

210 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

STL00161 

Total Suspended Solids 

T 

150 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

STL00242 

Total Dissolved Solids 

T 

290 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-98-7 

iviuiyuuenum, 

r\;,-r-~i. — i 

D 

1.7 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-96-5 

Manganese, Dissolved 

D 

1.6 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-98-7 

Molybdenum 

T 

3.7 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-22-4 Silver 

T 

1.4 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.11 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-36-0 Antimony 

T 

1.4 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-96-5 Manganese 

T 

230 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-38-2 Arsenic 

T 

10 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.36 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-66-6 Zinc 

T 

160 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-70-2 Calcium 

T 

70000 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 

FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7439-97-6 

Mercury 

T 

0.08 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-62-2 

Vanadium 

T 

10 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-41-7 

Beryllium 

T 

0.3 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-50-8 Copper 

T 

43 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.14 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-48-4 Cobalt 

T 

1.3 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

1 
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0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

0 

1.6 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.76 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-39-3 Barium 

T 

110 

0010958 FWS-FDPS-150808-11 

FWS-FDPS 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

60 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

STL00009 Total Hardness 

T 

230 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

36 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

STL00204 pH 

T 

8.11 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-38-2 Arsenic, Total 

T 

1.4 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-23-5 Sodium, Total 

T 

29000 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2800 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

31000 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

110 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

2.1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

STL00171 Alkalinity 

T 

120 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-02-0 Nickel, Total 

T 

2.4 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

_ iviuiyuuenurn. 

7439-98-7 _ . \ , 

D 

1.5 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-97-6 Mercury, Total 

T 

0.2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.18 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

24 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-48-4 Cobalt, Total 

T 

0.56 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-92-1 Lead, Total 

T 

2.9 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-36-0 Antimony, Total 

T 

1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7782-49-2 Selenium, Total 

T 

2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-98-7 Molybdenum, Total 

T 

1.5 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

10000 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-43-9 Cadmium, Total 

T 

0.064 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

42 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

20 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

200 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-28-0 Thallium, Total 

T 

0.2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-66-6 Zinc, Total 

T 

13 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-39-3 Barium, Total 

T 

120 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7429-90-5 Aluminum, Total 

T 

2300 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.44 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

1.1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

77000 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-62-2 Vanadium, Total 

T 

3.1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.22 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-96-5 Manganese, Total 

T 

83 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-50-8 Copper, Total 

T 

3.1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-09-7 Potassium, Total 

T 

3200 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-47-3 Chromium, Total 

T 

1.2 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.4 
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0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7440-41-7 Beryllium, Total 

T 

0.4 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

1 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7439-95-4 Magnesium, Total 

T 

10000 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7440-70-2 Calcium, Total 

T 

75000 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 LVW-FD- 150807-21 

LVW-FD 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-22-4 Silver, Total 

T 

1 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7439-89-6 Iron, Total 

T 

1400 

0010958 LVW-FD-150807-21 

LVW-FD 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.2 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-96-5 Manganese 

T 

530 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.5 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

3.4 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

20 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-89-6 Iron 

T 

30000 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

20000 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.76 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-39-3 Barium 

T 

370 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.64 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-66-6 Zinc 

T 

160 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.73 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-62-2 Vanadium 

T 

34 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-38-2 Arsenic 

T 

14 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

52000 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-70-2 Calcium 

T 

64000 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-92-1 Lead 

T 

240 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

iviuiyuuerium. 
7439-98-7 y , , 

D 

1.8 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-22-4 Silver 

T 

1.6 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.29 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.089 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

81 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

390 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7782-49-2 Selenium 

T 

1.4 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-09-7 Potassium 

T 

7000 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

STL00204 pH 

T 

8.03 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-09-7 Potassium, Dissolved 

D 

2500 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-47-3 Chromium 

T 

12 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.34 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-41-7 Beryllium 

T 

1.2 

0010958 LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-23-5 Sodium 

T 

22000 
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0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7429-90-5 Aluminum 

T 

22000 

0010958 

LVW-FD-1 50808-11 

LVW-FD 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

6600 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.23 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-50-8 Copper 

T 

55 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.7 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-02-0 Nickel 

T 

12 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-48-4 Cobalt 

T 

8.3 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

1 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

STL00171 Alkalinity 

T 

83 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

STL00009 Total Hardness 

T 

210 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

910 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.8 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

260 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-95-4 Magnesium 

T 

11000 

0010958 

LVW-FD-150808-11 

LVW-FD 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

220 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7782-49-2 Selenium 

T 

1 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.37 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7429-90-5 Aluminum 

T 

29000 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-22-4 Silver 

T 

1.5 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

150 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-41-7 Beryllium 

T 

1.5 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.45 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-47-3 Chromium 

T 

17 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-02-0 Nickel 

T 

14 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.36 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

3.5 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-89-6 Iron 

T 

36000 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-96-5 Manganese 

T 

620 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

51000 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-36-0 Antimony 

T 

1.2 

0010958 

LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.5 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-92-1 Lead 

T 

240 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-95-4 Magnesium 

T 

12000 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-38-2 Arsenic 

T 

15 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.5 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-50-8 Copper 

T 

58 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.18 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-48-4 Cobalt 

T 

10 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

4.4 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

1 

0010958 LVW-WPI-150808-11 

LVW-WPI 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

70 
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0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

STL00009 Total Hardness 

T 

220 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 

0.76 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7439-98-7 ' D 

1.8 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-36-0 Antimony, Dissolved D 

0.4 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved D 

6500 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-09-7 Potassium T 

8400 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-09-7 Potassium, Dissolved D 

2500 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-23-5 Sodium T 

21000 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

19000 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

STL00171 Alkalinity 

T 

83 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

270 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-39-3 Barium 

T 

400 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-70-2 Calcium 

T 

67000 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-62-2 Vanadium 

T 

46 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-66-6 Zinc 

T 

170 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

1100 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

270 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

STL00204 pH 

T 

8.02 

0010958 LVW-WPI-150808-11 LVW-WPI 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.68 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.23 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-97-6 Mercury T 

0.08 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-98-7 Molybdenum T 

3.9 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-96-5 Manganese, Dissolved D 

4.3 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-96-5 Manganese T 

230 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-47-3 Chromium T 

1.8 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-92-1 Lead T 

210 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved D 

0.043 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-39-3 Barium, Dissolved D 

57 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-62-2 Vanadium T 

10 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-28-0 Thallium, Dissolved D 

0.1 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-22-4 Silver, Dissolved D 

0.1 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-50-8 Copper, Dissolved D 

1.6 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-47-3 Chromium, Dissolved D 

1 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-38-2 Arsenic T 

11 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7782-49-2 Selenium, Dissolved D 

0.58 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-48-4 Cobalt T 

1.3 

0.3 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-22-4 Silver T 

1.5 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved D 

0.52 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 

0.15 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-36-0 Antimony T 

1.5 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-50-8 Copper T 

46 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 
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0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.11 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.9 

210 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

STL00009 

Total Hardness 

T 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

STL00242 

Total Dissolved Solids 

T 

290 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

STL00171 

Alkalinity 

T 

89 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-95-4 

Magnesium 

T 

9200 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

17 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-09-7 

Potassium, Dissolved 

D 

2200 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-23-5 Sodium 

T 

16000 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

STL00204 

pH 

T 

8.12 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

67000 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-70-2 Calcium 

T 

68000 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-66-6 

Zinc 

T 

170 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

STL00161 

Total Suspended Solids 

T 

150 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.69 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.51 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7429-90-5 

Aluminum 

T 

4600 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-39-3 

Barium 

T 

110 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7429-90-5 

Aluminum, Dissolved 

D 

24 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-41-7 

Beryllium 

T 

0.29 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-41-7 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-89-6 

Iron 

T 

14000 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-95-4 

Magnesium, Dissolved 

D 

8600 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-23-5 

Sodium, Dissolved 

D 

16000 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7439-98-7 

iviuiyuueriurn, 

D 

1.7 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-09-7 Potassium 

T 

3600 

0010958 MWSS-ARI-150808-11 MWSS-ARI 

7440-02-0 Nickel 

T 

2.2 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.15 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

12000 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

STL00171 

Alkalinity 

T 

99 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-92-1 Lead 

T 

110 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-96-5 Manganese 

T 

170 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

STL00242 

Total Dissolved Solids 

T 

270 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

STL00161 

Total Suspended Solids T 

71 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

STL00204 

pH 

T 

8.12 

7900 

0.043 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-43-9 

Cadmium, Dissolved 

D 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-95-4 

Magnesium 

T 

8700 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-89-6 

Iron, Dissolved 

D 

17 

8300 

58000 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-89-6 

Iron 

T 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-70-2 

Calcium, Dissolved 

D 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

STL00009 

Total Hardness 

T 

190 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.3 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.61 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 

0010958 NSW-ARI-150808-11 NSW-ARI 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

2.5 
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0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-38-2 Arsenic 

T 

6.1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.62 

0010958 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7439-98-7 

iviuiyuuenum, 

D 

1.3 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-23-5 Sodium 

T 

13000 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-39-3 Barium 

T 

80 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-28-0 Thallium, Dissolved D 

0.1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-62-2 Vanadium 

T 

5.5 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-50-8 Copper T 

29 

0010958 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-66-6 Zinc T 

130 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-48-4 Cobalt T 

0.78 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved D 

0.3 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-02-0 Nickel T 

1.7 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-09-7 Potassium T 

3000 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved D 

0.15 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-39-3 Barium, Dissolved D 

52 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-43-9 Cadmium T 

0.38 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved D 

0.12 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-47-3 Chromium T 

1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-09-7 Potassium, Dissolved D 

2200 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-36-0 Antimony T 

0.93 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7782-49-2 Selenium, Dissolved D 

0.58 

0010958 

0010958 

0010958 

0010958 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7439-96-5 Manganese, Dissolved D 

5.4 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-22-4 Silver T 

0.8 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-70-2 Calcium T 

63000 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved D 

24 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7429-90-5 Aluminum T 

2200 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7439-97-6 Mercury, Dissolved D 

0.08 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7439-97-6 Mercury T 

0.08 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.1 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-41-7 Beryllium 

T 

0.16 

0010958 

NSW-ARI-150808-11 

NSW-ARI 

7440-50-8 

Copper, Dissolved 

D 

1.5 
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Result_Units 

Detected 

Result_Qualifier SampleDate SampleTime 

MDL |MDL_Units 

Reporting_Limit 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1508:20 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

lug/L 

1 

mg/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

3.3 mg/L 

3.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 08:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

1.2 ug/L 

1.2 

SU 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

SU 


mg/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 08:20 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-1508:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-1508:20 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1508:20 

17 ug/L 

17 
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ug/L 

Y 


08-Aug-15 08:20 

17 

ug/L 

17 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

0.1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.4 

ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.4 

ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1508:20 

0.58 

ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1508:20 

0.1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1508:20 

0.1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

1 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.45 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

24 


200 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

1 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

1.2 


2.5 

SU 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 




ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.45 


1 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

1.1 


1.1 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

3.3 


3.3 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 12:02 

24 


200 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

5 


5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 12:02 

17 


50 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 12:02 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

480 


1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

33 


500 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

17 


50 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

25 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

25 


500 
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ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

480 


1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.06 


0.3 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

5 


5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.45 


1 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

3.3 


3.3 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.3 


1 

SU 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 




ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

1 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 12:02 

1 


2 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

1.1 


1.1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 12:02 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

24 


200 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

12:02 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

12:02 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

12:02 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 12:02 

17 


1000 
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ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0 45 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

25 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

17 


50 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

480 


1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

480 


1000 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

17 


50 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

24 


200 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

12:02 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

12:02 

25 


500 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

33 

ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.45 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

25 

ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

33 

ug/L 

33 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

17 

ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

17 

ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

25 

ug/L 

25 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 09:55 

24ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 09:55 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

17 ug/L 

17 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.1 ug/L 

0.1 

mg/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

3.3 mg/L 

3.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 09:55 

0.58 ug/L 

0.58 

SU 

Y 


08-Aug-15 09:55 

SU 


ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

480 ug/L 

480 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

4 mg/L 

4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

0.1 ug/L 

0.1 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 09:55 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.5 ug/L 

0.5 
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ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

480 ug/L 

480 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.3 ug/L 

0.3 

mg/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

10 mg/L 

10 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1509:55 

0.15ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-1509:55 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-1509:55 

lug/L 

1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

lug/L 

1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.043 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-1509:55 

24 ug/L 

24 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-1509:55 

0.5 

ug/L 

0.5 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-1509:55 

0.12 

ug/L 

0.12 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 11:32 

25 


500 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 11:32 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 11:32 

25 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

24 


200 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

3.3 


3.3 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

24 


200 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.45 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

11:32 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

11:32 

17 


50 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

17 


1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

480 


1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

33 


500 

SU 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 




ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.5 


1 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 11:32 

1.1 


1.1 


1803353 


ED 000552E 00003559-00033 



ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.06 


0.3 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

5 


5 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

17 


50 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

480 


1000 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.45 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

1 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

11:32 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

11:32 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 11:32 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 11:32 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 11:32 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 11:32 

1 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 11:32 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

11:32 

0.12 


0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

1.2 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.45 

ug/L 

0.45 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

5 

mg/L 

5 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

17 

ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

17 

ug/L 

17 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

13:40 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 13:40 

0.37 ug/L 

0.37 
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ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

13:40 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:40 

0.15ug/L 

0.15 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.15ug/L 

0.15 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.06ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

O.lug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

O.lug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 13:40 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 13:40 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 13:40 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 13:40 

0.06 ug/L 

0.06 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 13:40 

4 mg/L 

4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.08 ug/L 

0.08 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

3.3 

mg/L 

3.3 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.08 

ug/L 

0.08 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

13:40 

10 mg/L 

10 

SU 

Y 


08-Aug-15 

13:40 


SU 


ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

13:40 

24 

ug/L 

24 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

13:40 

0.1 

ug/L 

0.1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

13:48 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

13:48 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.37 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

13:48 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

24 


200 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

2.8 


20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 13:48 

0.3 


1 
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ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

1 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.08 


0.2 

mg/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

5 


5 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.58 


2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

0.12 


0.4 

SU 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 



mg/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

2 


2 

mg/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

3.3 


3.3 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.45 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

1 


2 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.5 


1 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

13:48 

24 


200 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.06 


0.3 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.45 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 13:48 

0.12 


0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 13:48 

1.2 


2.5 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 13:48 

0.4 


1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 13:48 

17 


50 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 13:48 

0.3 


1 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

480 


1000 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.08 


0.2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

17 


50 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

33 


500 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

17 


1000 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

480 


1000 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

25 


500 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

25 


500 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.1 


0.2 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

13:48 

0.14 


2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

13:48 

0.4 


1 

ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.06 

ug/L 

0.06 

mg/L 

Y 

08-Aug-15 

11:50 

8.3 mg/L 

8.3 

mg/L 

Y 

08-Aug-15 

11:50 

10 mg/L 

10 

ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:50 

0.06 

ug/L 

0.06 

SU 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

SU 


ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 11:50 

17 ug/L 

17 
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ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.45 ug/L 

0.45 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

0.15ug/L 

0.15 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

3.3mg/L 

3.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

0.15ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

11:50 

24 ug/L 

24 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 11:50 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 11:50 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 11:50 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 11:50 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

11:50 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

33 ug/L 

33 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 16:15 

0.06 ug/L 

0.06 
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ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 16:15 

0.58ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.15ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

lug/L 

1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.58ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

16:15 

24 ug/L 

24 

SU 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

SU 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


0 
00 

1 

> 

c 

00 

h-* 

U1 

16:15 

480 ug/L 

480 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

5 mg/L 

5 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 16:15 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 16:15 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 16:15 

10 mg/L 

10 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 16:15 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 16:15 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

25 ug/L 

25 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

16:15 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

16:15 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 16:15 

lug/L 

1 
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ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

16:15 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

16:15 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

16:15 

0.14 ug/L 

0.14 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

3.3 

3.3 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

2 

2 

SU 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 



ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

1 

2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.37 

1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

480 

1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

17 

1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

480 

1000 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.14 

2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.4 

1 

mg/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

5 

5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.4 

1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.4 

1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.45 

1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.08 

0.2 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.08 

0.2 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

0.06 

0.3 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 15:34 

1.2 

2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 15:34 

0.12 

0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 15:34 

0.06 

0.3 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 15:34 

0.4 

1 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 15:34 

0.58 

2 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

15:34 

0.58 

2 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

15:34 

0.45 

1 

ug/L 

UNK 

07-Aug-15 

15:34 

33 

500 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

0.043 

0.1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

17 

50 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

15:34 

2.8 

20 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

15:34 

24 

200 

ug/L 

UNK 

u 

07-Aug-15 

15:34 

0.1 

0.2 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

2.8 

20 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.14 

2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

24 

200 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

0.3 

1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.37 

1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

25 

500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.3 

1 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

0.12 

0.4 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

1.2 

2.5 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

0.5 

1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

17 

1000 

ug/L 

UNK 

J 

07-Aug-15 

15:34 

1 

2 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 15:34 

0.5 

1 
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ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

33 


500 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

25 


500 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.15 


0.4 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.043 


0.1 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.1 


1 

ug/L 

UNK 


07-Aug-15 

15:34 

17 


50 

ug/L 

UNK 

U 

07-Aug-15 

15:34 

0.1 


0.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

1.2 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.06 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.45 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

15:20 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:20 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 15:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 15:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 15:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 15:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 15:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 15:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:20 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 

0.58 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

17 

ug/L 

17 

SU 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:20 


SU 


ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

lug/L 

1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 15:20 

480 ug/L 

480 
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ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 15:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 15:20 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:20 

lug/L 

1 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

5 mg/L 

5 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

3.3mg/L 

3.3 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

17 mg/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

0.4ug/L 

0.4 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

10 mg/L 

10 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

14:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:20 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:20 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 14:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 14:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 14:20 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:20 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:20 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 14:20 

0.14ug/L 

0.14 
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mg/L 

Y 


08-Aug-15 14:20 

3.3 mg/L 

3.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:20 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

480 ug/L 

480 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

14:20 

0.14ug/L 

0.14 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:20 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

2.8 ug/L 

2.8 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

14:20 

10 mg/L 

10 

SU 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

SU 


ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:20 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 12:50 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 12:50 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 12:50 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:50 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

lug/L 

1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.58ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:50 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:50 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:50 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.4 ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 12:50 

0.08 ug/L 

0.08 
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ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

O.lug/L 

0.1 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.4ug/L 

0.4 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

3.3 mg/L 

3.3 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

33 ug/L 

33 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

480 ug/L 

480 

SU 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

SU 


ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

25 ug/L 

25 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

2.8 ug/L 

2.8 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

lOmg/L 

10 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0,58ug/L 

0.58 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

12:50 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

12:50 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:50 

24 ug/L 

24 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:50 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

12:50 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

33 ug/L 

33 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

480 ug/L 

480 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 12:50 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

480 ug/L 

480 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

5 mg/L 

5 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.06 ug/L 

0.06 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

1.2 ug/L 

1.2 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

10 mg/L 

10 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

4.4mg/L 

4.4 

SU 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

SU 


ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

33 ug/L 

33 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

33 ug/L 

33 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

17 ug/L 

17 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

25 ug/L 

25 

mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

3.3 mg/L 

3.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

2.8ug/L 

2.8 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 11:25 

0.45 ug/L 

0.45 
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ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L Y 


08-Aug-15 11:25 

0.37 ug/L 

0.37 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.45 ug/L 

0.45 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

480 ug/L 

480 

ug/L Y 

]- 

08-Aug-15 

11:25 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

0.1 ug/L 

0.1 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

O.lug/L 

0.1 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

lug/L 

1 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.5 ug/L 

0.5 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

2.8 ug/L 

2.8 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.12ug/L 

0.12 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

0.3 ug/L 

0.3 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

17 ug/L 

17 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.14 ug/L 

0.14 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.043 ug/L 

0.043 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.12 ug/L 

0.12 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 

11:25 

lug/L 

1 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

17 ug/L 

17 

ug/L Y 


08-Aug-15 11:25 

0.4ug/L 

0.4 

ug/L N 

U 

08-Aug-15 11:25 

0.58 ug/L 

0.58 

ug/L Y 


08-Aug-15 11:25 

1.2 ug/L 

1.2 

ug/L Y 


08-Aug-15 11:25 

O.lug/L 

0.1 

ug/L Y 


08-Aug-15 11:25 

25 ug/L 

25 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 11:25 

24 ug/L 

24 

ug/L Y J- 

08-Aug-15 

11:25 

24 ug/L 

24 

ug/L N U 

08-Aug-15 

11:25 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

0.08 ug/L 

0.08 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:25 

O.lug/L 

0.1 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.15 ug/L 

0.15 

ug/L Y 


08-Aug-15 

11:25 

0.5 ug/L 

0.5 
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Reporting_Limit_Units 

Matrix |QA_Comment 

Latitude 

Longitude 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36,83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.83855 

-107.99218 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 
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Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 
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Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 

-107.96079 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.87284 -107.96079 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 -107.90907 
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Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.93330 

-107.90907 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 
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Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 


Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.78357 

-108.10214 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.71455 

-108.21644 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 


Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 
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Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73156 

-108.31426 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 
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mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.73139 

-108.249 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.77134 

-108.11893 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

SU 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

mg/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 
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ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 

ug/L 

Surface Water Stage 2A 

36.90090 

-107.91712 
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| Analysis 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

SM4500_H+ pH 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 
zohuu i uidi ouspenueu oumus ui leu ai J.U3 
bncAPr* 

2320B Alkalinity, Total 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 
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200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
General 

Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
General 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
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Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
General 
Metals, Total 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Total 
General 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
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Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

oivizohud luiai naruriess ^as Ldvuj) uy 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

SM4500_H+ pH 

200.7 Metals (ICP) 

zdhuu luiai ousperiueu ounus urieu di iva 
incA»r 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

2320B Alkalinity, Total 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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200.7 Metals (ICP) 

245.1 Mercury (CVAA) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
General 

Metals, Dissolved 
General 


1803353 
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Metals, Total 
General 

Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
2320B Alkalinity, Total 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 


1803353 


ED 000552E 00003559-00090 



200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

/.dhuu iuidi ousperiueu oonus urieu di jluo 
-i nc »«r 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 
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245.1 Mercury (CVAA) 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 
SM4500_H+ pH 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 


1803353 
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Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
General 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
General 
General 
General 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

zjHuu iuiai ouspenueu ounus uneu di iua 
imcAor 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

SM4500_H+ pH 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 


1803353 
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200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

2320B Alkalinity, Total 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

oivizohud i uiai naruriess ^as uauua; uy 

. — 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 


1803353 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

SM4500_H+ pH 
245.1 Mercury (CVAA) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

2320B Alkalinity, Total 

oivi4J'+ud iuicii naruness ^as La^uaj uy 
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ji nc a on 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 


1803353 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

General 

General 

General 

Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
General 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 


1803353 
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Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 
Metals, Dissolved 
Metals, Total 
Metals, Total 
Metals, Dissolved 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
245.1 Mercury (CVAA) 
245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 
SM4500_H+ pH 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 


1803353 
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200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

2320B Alkalinity, Total 

oivi^ohud luiai naruness ^as LaLuaj uy 

ZoHuuTorai ousperiueu ounus urieu at iuo 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

2320B Alkalinity, Total 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

zo'+uu i uid! ousperiueu ounus urieu di iua 
imc a °r 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 
SM4500_H+ pH 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

245.1 Mercury (CVAA) 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 
2320B Alkalinity, Total 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

SM4500_H+ pH 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

zjmaju luiai ousperrueu ouiius urieu ai iua 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

2320B Alkalinity, Total 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

zdhuu I Old! .susperiueu ounus urieu ai. xuo 

■\ nc a °r 

SM4500_H+ pH 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 

200.7 Metals (ICP) 
245.1 Mercury (CVAA) 
245.1 Mercury (CVAA) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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Site_No 

1 Samp_No 

| Location 

CAS_NO | Analyte 

Total Or Disolvedj 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKM01 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKM01 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW01 080915 

GKMOl 

NA Total Alkalinity 


A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW01_080915 

GKMOl 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

NA Total Alkalinity 


A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-38-2 Arsenic 

D 
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A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW05_080915 

GKM05 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

NA Total Alkalinity 

A8K9 

GKMSW04_080915 

GKM04 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW04 080915 

GKM04 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

NA Total Alkalinity 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

NA Hardness 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-39-3 Barium 

D 
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A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

NA 

Hardness 


A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW12_080915 

GKM04 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

NA 

Hardness 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-41-7 

Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-43-9 

Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

NA 

Total Alkalinity 


A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

NA 

Hardness 


A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080915 

GKM02 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-39-3 

Barium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-50-8 

Copper 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7439-92-1 

Lead 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7439-98-7 

Molybdenum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-02-0 

Nickel 

D 
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A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

NA 

Hardness 


A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

NA 

Hardness 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7439-95-4 

Magnesium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0040 

32nd St Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

NA 

Hardness 


A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-09-7 

Potassium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

NA 

Hardness 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_0945 

33rd St Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

NA 

Hardness 


A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 
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A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

32nd St Bridge_2050 

34th St Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW01080715 

GKM01 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW01 080715 

GKM01 

7440-02-0 Nickel 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7782-49-2 Selenium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-22-4 Silver 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-28-0 Thallium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-41-7 Beryllium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-97-6 Mercury 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW01 080715 

GKM01 

7440-70-2 Calcium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-09-7 Potassium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-28-0 Thallium 

D 
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A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-97-6 Mercury 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-89-6 Iron 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-70-2 Calcium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-38-2 Arsenic 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-92-1 Lead 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-98-7 Molybdenum 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-02-0 Nickel 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7782-49-2 Selenium 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-38-2 Arsenic 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-28-0 Thallium 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-41-7 Beryllium 

T 


A8K9 

GKMSW01080715 

GKM01 

7439-95-4 Magnesium 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-09-7 Potassium 

D 


A8K9 

GKMSW01 080715 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-95-4 Magnesium 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-89-6 Iron 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-70-2 Calcium 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-47-3 Chromium 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-22-4 Silver 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

T 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-66-6 Zinc 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-48-4 Cobalt 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-50-8 Copper 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-92-1 Lead 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-98-7 Molybdenum 

D 


A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW01 080715 

GKM01 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-09-7 Potassium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-97-6 Mercury 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-97-6 Mercury 

D 
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A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-92-1 Lead 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7439-89-6 Iron 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-47-3 Chromium 

T 

A8K9 

GKMSW01_080715 

GKM01 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-96-5 Manganese 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-89-6 Iron 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-70-2 Calcium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-97-6 Mercury 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-97-6 Mercury 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

D 
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A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-02-0 Nickel 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-97-6 Mercury 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-92-1 Lead 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-38-2 Arsenic 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-09-7 Potassium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-38-2 

Arsenic 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-92-1 

Lead 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-41-7 

Beryllium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-02-0 

Nickel 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-39-3 

Barium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-97-6 Mercury 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-70-2 

Calcium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-89-6 

Iron 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-09-7 

Potassium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-98-7 

Molybdenum 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-96-5 

Manganese 

T 
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A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-39-3 Barium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-41-7 Beryllium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080715 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

NA Hardness 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

NA Hardness 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW05_080815 

GKM05 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW05 080815 

GKM05 

7440-66-6 Zinc 

D 
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A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

NA 

Hardness 


A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-39-3 

Barium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-43-9 

Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW04_080815 

GKM04 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

NA 

Hardness 


A8K9 

GKMSW04 080815 

GKM04 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW01 080815 

GKM01 

7440-43-9 

Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

NA 

Hardness 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-47-3 

Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-02-0 Nickel 

D 
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A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW01_080815 

GKM01 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

NA Hardness 


A8K9 

GKMSW02_080815 

GKM02 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-70-2 Calcium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-89-6 Iron 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-09-7 Potassium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-96-5 Manganese 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-97-6 Mercury 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 
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A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72JD80715 

A72 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-39-3 Barium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-47-3 Chromium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-28-0 Thallium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72080715 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-47-3 Chromium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-09-7 Potassium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-23-5 Sodium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-36-0 Antimony 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-39-3 Barium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-89-6 Iron 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-92-1 Lead 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

T 


1803353 


ED 000552E 00003559-00124 



A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-02-0 Nickel 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7782-49-2 Selenium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-22-4 Silver 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-28-0 Thallium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

T 

A8K9 

A72JD80715 

A72 

7440-66-6 Zinc 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-97-6 Mercury 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-70-2 Calcium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-96-5 Manganese 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-50-8 Copper 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-92-1 Lead 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-02-0 Nickel 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7782-49-2 Selenium 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-22-4 Silver 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

T 

A8K9 

A72080715 

A72 

7439-97-6 Mercury 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72080715 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

T 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-97-6 Mercury 

D 

A8K9 

A72_080715 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

NA Hardness 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

3akers Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 
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A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-48-4 Cobait 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge_080815 

Bakers Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

NA Hardness 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

NA Hardness 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

CC48080815 

CC48 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

CC48_080815 

CC48 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_080815 

A68 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7782-49-2 Selenium 

D 
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A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

NA Total Alkalinity 


A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A68080815 

A68 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A68_080815 

A68 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

NA Total Alkalinity 


A8K9 

A72_080815 

A72 

NA Hardness 


A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

NA Hardness 


A8K9 

A72080815 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72080815 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_080815 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_0615 

A68 

7439-95-4 Magnesium 

D 
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A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A680615 

A68 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A68_0615 

A68 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A681600 

A68 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A681600 

A68 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

NA Hardness 

A8K9 

A681600 

A68 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A681600 

A68 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A68_1600 

A68 

NA Hardness 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7782-49-2 Selenium 

D 


1803353 


ED 000552E 00003559-00128 



A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

NA Hardness 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A68_1915 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A682330 

A68 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A68_2330 

A68 

NA Hardness 


A8K9 

A68_2330 

A68 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

NA Hardness 
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A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

NA 

Hardness 


A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_0630 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

NA 

Hardness 


A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-43-9 

Cadmium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-39-3 

Barium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-38-2 

Arsenic 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-36-0 

Antimony 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

NA 

Hardness 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7429-90-5 

Aluminum 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7439-96-5 

Manganese 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-66-6 

Zinc 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-50-8 

Copper 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7439-92-1 

Lead 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7782-49-2 

Selenium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-02-0 

Nickel 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-09-7 

Potassium 

D 

A8K9 

A72_1345 

A72 

7440-28-0 

Thallium 

D 
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A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

NA Hardness 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_1615 

A72 

NA Hardness 

A8K9 

A72_2010 

A72 

NA Hardness 


A8K9 

A72_2010 

A72 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_2010 

A72 

7440-23-5 Sodium 

D 
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A8K9 

A72_2010 

All 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_2010 

All 

NA Hardness 


A8K9 

A72_2010 

All 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

NA Hardness 


A8K9 

A72_2350 

All 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

NA Hardness 


A8K9 

A72_2350 

All 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

A722350 

All 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

A72_2350 

All 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

NA pH 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-39-3 Barium 

D 
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A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-62-2 Vanadium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-47-3 Chromium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-39-3 Barium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK7439-92-1 Lead D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK7440-23-5 Sodium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-0030 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium ID 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-23-5 Sodium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-62-2 Vanadium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-39-3 Barium D 

A8K9 ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper D 
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A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-1000 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2005 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium 

D 
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A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2108 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2200 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK NA Hardness 
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A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK NA pH 


A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

NA Hardness 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

ANIMAS-ROTARY PARK-2300 ANIMAS-ROTARY PARK 7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge 0000 

Bakers Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0000 

Bakers Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 
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A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge 0900 

Bakers Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge _0900 

Bakers Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge 0900 

Bakers Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 
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A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

Bakers Bridge _2005 

Bakers Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

NA Hardness 


A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

CC 14th St Bridge_1600 

CC 14th St Bridge 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

NA Hardness 


A8K9 

CC48_0600 

CC48 

NA Hardness 


A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-02-0 Nickel 

D 
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A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

CC48_0600 

CC48 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7439-96-5 Manganese 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-09-7 Potassium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

NA Hardness 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

NA Hardness 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

CC481925 

CC48 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

CC48_1925 

CC48 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-38-2 Arsenic 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-41-7 Beryllium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-28-0 Thallium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-22-4 Silver 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7782-49-2 Selenium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-62-2 Vanadium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-70-2 Calcium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

NA Hardness 


A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-48-4 Cobalt 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7439-98-7 Molybdenum 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-36-0 Antimony 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-23-5 Sodium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-47-3 Chromium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-43-9 Cadmium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-39-3 Barium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7439-96-5 Manganese 

D 
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A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-02-0 Nickel 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7439-95-4 Magnesium 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-66-6 Zinc 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7439-89-6 Iron 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7429-90-5 Aluminum 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-50-8 Copper 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

NA Hardness 


A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7439-92-1 Lead 

D 

A8K9 

CC48_2300 

CC48 

7440-09-7 Potassium 

D 


1803353 


ED 000552E 00003559-00140 



Result Result. 

.Units Detected 

Result_Qualifier 

SampleDate 

SampleTime 

MDL 

MDL_Units : 

81.8ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

2 

ug/L 

3.62 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

1 

ug/L 

ug/L 

N 

UJ 

09-Aug-15 

12:00 

0.1 ug/L 

39.4ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

5 ug/L 

0.512ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

2 ug/L 

0.872 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

0.1 ug/L 

75.6ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

20 ug/L 

50700 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

100 ug/L 

7270 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

100 ug/L 

1770 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

250 ug/L 

9760 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

250 ug/L 

156000 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

lug/L 

2.09 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

2 ug/L 

76.6 mg CaC03 / L Y 

09-Aug-15 

12:00 

5 mg CaC03 / L 

156mg/L 

Y 


09-Aug-15 

12:00 

2mg/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:00 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

lug/L 

9440 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

250 ug/L 

1.97 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 

0.819ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

2 ug/L 

119 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

2 ug/L 

2.69 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

lug/L 

77.2 mg CaC03/LY 

09-Aug-15 

12:25 

5 mg CaC03 / L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

lug/L 

153000 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

2 ug/L 

0.116ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

0.1 ug/L 

1710 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

250 ug/L 

6940 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 

39.8ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 
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ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:25 

0.5 ug/L 

25.6ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:25 

10 ug/L 

41.6ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:25 

20 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:25 

0.1 ug/L 

153 mg/L 

Y 

09-Aug-15 

12:25 

2 mg/L 

50000 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:25 

100 ug/L 

0.945 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

100 ug/L 

151000ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

2000 ug/L 

151 mg/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

2 mg/L 

49100 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

100 ug/L 

1730 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

250 ug/L 

141 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

2 ug/L 

2.87 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

lug/L 

27.1ug/L 

Y 


09-Aug-15 

12:45 

20 ug/L 

1.99ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

9460 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

39.6ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

5 ug/L 

51.7 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

10 ug/L 

6810ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

100 ug/L 

0.261 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

12:45 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

2 ug/L 

76.3 mg CaC03 / L Y 

09-Aug-15 

12:45 

5 mg CaC03 / L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

12:45 

0.5 ug/L 

1750 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

250 ug/L 

0.208ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

0.1 ug/L 

76.7 mg CaC03/LY 

09-Aug-15 

14:00 

5 mg CaC03 / L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

100 ug/L 

9670 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

250 ug/L 

6930 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

100 ug/L 

154 mg/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.1 ug/L 

1.96ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

2.2ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

lug/L 

40.8 ug/L 

Y 

09-Aug-15 

14:00 

5 ug/L 
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ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

32.9ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

14:00 

20 ug/L 

50100ug/L 

Y 


09-Aug-15 

14:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

2 ug/L 

144 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

14:00 

2 ug/L 

154000 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

14:00 

2000 ug/L 

49.7 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

14:00 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

14:00 

0.5 ug/L 

0.896 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

14:00 

0.1 ug/L 

1.1 ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

11:37 

lug/L 

403 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

2 ug/L 

96.8 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

106mg/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

2 mg/L 

46.8 ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

11:37 

20 ug/L 

35400 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

100 ug/L 

4370ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

100 ug/L 

785 ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

11:37 

250 ug/L 

2220ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

09-Aug-15 

11:37 

2 ug/L 

0.551ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

11:37 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

1.84 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

0.1 ug/L 

3.9ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

lug/L 

0.507 ug/L 

Y 

J 

09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

0.5 ug/L 

35.7 mg CaC03 / L Y 


09-Aug-15 

11:37 

5 mg CaC03 / L 

106000 ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

2000 ug/L 

29.6ug/L 

Y 


09-Aug-15 

11:37 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

09-Aug-15 

11:37 

100 ug/L 

2020 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

250 ug/L 

0.603 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 

49.3 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

5 ug/L 

0.16ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 00:40 

0.1 ug/L 

3 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

lug/L 

0.332ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

0.1 ug/L 

1.56ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 
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ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 00:40 

lug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 

159000ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

2000 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

20 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

100 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

2 ug/L 

105ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

2 ug/L 

37.8ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

10 ug/L 

51400ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

100 ug/L 

11600ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

250 ug/L 

159mg/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

2mg/L 

7350 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:40 

100 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:40 

2 ug/L 

160000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

2000 ug/L 

11000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

250 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

2 ug/L 

49.1 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

10 ug/L 

97.8 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

2 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

2 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

100 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

20 ug/L 

1890 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

250 ug/L 

160mg/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

2mg/L 

52200ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

100 ug/L 

0.115 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 09:45 

0.1 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

lug/L 

7120ug/L 

Y 


06-Aug-1509:45 

100 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:45 

lug/L 

45.7 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

5 ug/L 

1.62 ug/L 

Y 


06-Aug-1509:45 

0.5 ug/L 

0.307 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:45 

0.1 ug/L 

2.47 ug/L 

Y 


06-Aug-1509:45 

lug/L 

0.19ug/L 

Y 

J 

06-Aug-1509:45 

0.1 ug/L 


ug/L 

N 

u 

06-Aug-1509:45 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:50 

lug/L 

158000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:50 

2000 ug/L 


ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:50 

2 ug/L 


ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:50 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:50 

lug/L 


ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:50 

0.5 ug/L 

3.06ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:50 

lug/L 
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0.24ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

0.1 ug/L 

11400ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:50 

250 ug/L 

158mg/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

2 mg/L 

7280 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:50 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 20:50 

0.5 ug/L 

0.628 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 20:50 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 20:50 

20 ug/L 

0.178ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

20:50 

0.1 ug/L 

1.7 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

0.5 ug/L 

0.321ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:50 

0.5 ug/L 

1960 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

250 ug/L 

51200 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:50 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:50 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:50 

2 ug/L 

105 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

20:50 

2 ug/L 

48.2 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

20:50 

5 ug/L 

43.5 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

20:50 

10 ug/L 

0.5 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

0.5 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.3 ug/L 

1.9 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

38.5 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

lug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

ug/L 

U 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

2.7 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

0.7 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.3 ug/L 

0.8 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.03 ug/L 

0.2 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

6.4ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

0.2 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

0.6ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.006 ug/L 

0.3 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

1.5 ug/L 

U B 

07-Aug-15 

14:55 

0.07 ug/L 

10800 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

305 ug/L 

35 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

20 ug/L 

1.5 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

ug/L 

U 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

1.5 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.06 ug/L 

0.4 ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

56300 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

1.5 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

0.09ug/L 

J 

07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

ug/L 

U 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

192 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.7 ug/L 

2880ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

335 ug/L 

ug/L 

U 

07-Aug-15 

14:55 

0.03 ug/L 

0.2 ug/L 


07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 
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ug/L 


U 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

9740 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

62.9ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

55200 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

10500 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

305 ug/L 

10800 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

305 ug/L 

O.lug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

7.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.4 ug/L 

2210 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

20 ug/L 

56300 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

2.2ug/L 


U B 

07-Aug-15 

14:55 

0.07 ug/L 

7.2ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

8230 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

32 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

40.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.06 ug/L 

134ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

2.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

2.7 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

0.7 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.3 ug/L 

7.2ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

0.2 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

0.2 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

7900 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

32 ug/L 

2200 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

335 ug/L 

107 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.7 ug/L 

7900 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

32 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

55200ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

0.9ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

0.8 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.03 ug/L 

62.9ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

7.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.4 ug/L 

0.6ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.006 ug/L 

1.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.06 ug/L 

O.lug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

lug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

1.9 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

0.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.3 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

14:55 

0.03 ug/L 

0.7 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.006 ug/L 

0.4ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

2880 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

335 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

2210 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

20 ug/L 

2.2ug/L 


U B 

07-Aug-15 

14:55 

0.07 ug/L 

154ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.4 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00146 



35 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

20 ug/L 

10500 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

305 ug/L 

0.2 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

1.5 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

14:55 

0.07 ug/L 

2.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.02 ug/L 

192 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.7 ug/L 

134ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

40.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.06 ug/L 

6.4ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

0.3 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

2200 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

335 ug/L 

107 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.7 ug/L 

8230ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

32 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

9740 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

3 ug/L 

0.7 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.006 ug/L 

38.5 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.04 ug/L 

154 ug/L 



07-Aug-15 

14:55 

0.4 ug/L 

0.9 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.2 ug/L 

0.09 ug/L 


J 

07-Aug-15 

14:55 

0.01 ug/L 

0.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

4730 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

32 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

4610ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

32 ug/L 

437 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.7 ug/L 

38700 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

0.1 ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.05 ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.03 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.3 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

73 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.4 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

475 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.7 ug/L 

2.3 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.006 ug/L 

3420 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

39600ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

924ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

20 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

38700ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

38 ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

20 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

O.lug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

29.2ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

38 ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

20 ug/L 
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0.9ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

2.1 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.006 ug/L 

0.1 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.03 ug/L 

0.05 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

1.8 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

243 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.4 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.3 ug/L 

3 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

1020 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

335 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

4730 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

32 ug/L 

0.9 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.07 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

29.2 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

23.2ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

33.2ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.06 ug/L 

2.6 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

lug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.3 ug/L 

2.3 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.006 ug/L 

1.8 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.06 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.03 ug/L 

0.05 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

1120 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

335 ug/L 

1670 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

305 ug/L 

0.9 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.07 ug/L 

2.6 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

23.2ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.2 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

3 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

38 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.1 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.03 ug/L 

0.05 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

0.06 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.6ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

2.5 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

924ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

20 ug/L 

39600 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

3420 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

3 ug/L 

1120ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

335 ug/L 

lug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

475 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.7 ug/L 
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73ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.4 ug/L 

1950 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

305 ug/L 

1.8ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.06 ug/L 

0.9 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.07 ug/L 

1670ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

305 ug/L 

4610 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

32 ug/L 

1020 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

335 ug/L 

0.06ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.6 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

2.5 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

33.2ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.06 ug/L 

38 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

0.2ug/L 


J 

07-Aug-15 

16:05 

0.02 ug/L 

0.9ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.01 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.2 ug/L 

2.1 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.006 ug/L 

0.9 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

16:05 

0.07 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

16:05 

0.3 ug/L 

243 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.4 ug/L 

437 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.7 ug/L 

1950 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

305 ug/L 

1.8 ug/L 



07-Aug-15 

16:05 

0.04 ug/L 

52300ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

100 ug/L 

160mg/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

2mg/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

1.68 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:50 

lug/L 

41.4ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

160000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

2000 ug/L 

0.581 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

0.153 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

0.1 ug/L 

30.7 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:50 

20 ug/L 

7220ug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

100 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

lug/L 

ug/L N U 

08-Aug-15 

11:50 

2 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

2 ug/L 

1.81 ug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

128 ug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

2 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

100 ug/L 

1840 ug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

250 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

ug/L N 

u 

08-Aug-15 

11:50 

0.5 ug/L 

lOlOOug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

250 ug/L 

39.7 ug/L Y 


08-Aug-15 

11:50 

10 ug/L 
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lOOOOug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

2 ug/L 

146 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

2 ug/L 

66 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

10 ug/L 

1.93 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

lug/L 

1800 ug/L Y 

08-Aug-15 

11:10 

250 ug/L 

6990 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

159mg/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

20 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

40.5 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

5 ug/L 

0.232ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:10 

0.1 ug/L 

1.57 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

11:10 

lug/L 

1.58 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

11:10 

2 ug/L 

159000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

2000 ug/L 

52000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

11:10 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 

10500 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

250 ug/L 

ug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

10:05 

0.1 ug/L 

164mg/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

2 mg/L 

1.55 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

10:05 

lug/L 

0.653 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

0.1 ug/L 

1.73 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

100 ug/L 

102 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

lug/L 

1870 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

250 ug/L 

7500 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

lug/L 

22.8ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 

41.4ug/L 

Y 

08-Aug-15 

10:05 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

10:05 

0.5 ug/L 
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53300 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

10:05 

100 ug/L 

42.7 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

10:05 

20 ug/L 

164000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

10:05 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.1 ug/L 

2.31ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

lug/L 

0.282ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:30 

0.1 ug/L 

28.1 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

5 ug/L 

2170ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

1.39ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

0.1 ug/L 

700 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:30 

250 ug/L 

4390 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

100 ug/L 

35100 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

100 ug/L 

46.3 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

12:30 

20 ug/L 

106mg/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

0.5 ug/L 

62.4ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

10 ug/L 

443 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

2 ug/L 

106000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

12:30 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

12:30 

2 ug/L 

0.7 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.07 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.3 ug/L 

22.1ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

4.4ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.03 ug/L 

56800 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

8780 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

4400 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

32 ug/L 

946 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

335 ug/L 

2 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

2370 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

305 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

1200ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.7 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

1160 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.7 ug/L 

0.04ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 
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1.7 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

73 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.06 ug/L 

4.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.006 ug/L 

0.05 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

5.8ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.06 ug/L 

473 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.4 ug/L 

860 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

335 ug/L 

2030 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

20 ug/L 

2100 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

305 ug/L 

l.lug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.07 ug/L 

4.9 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

29.2 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

0.4ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

4.4ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

0.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

0.04ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

0.07 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

1.7 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

4200 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

32 ug/L 

4.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.006 ug/L 

4200 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

32 ug/L 

1160ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.7 ug/L 

860 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

335 ug/L 

2370ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

305 ug/L 

0-7 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.07 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

1390 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

0.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

54700 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.3 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.03 ug/L 

0.05 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

2 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

0.5 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

4.1ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

462 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.4 ug/L 

946 ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

335 ug/L 

2100 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

305 ug/L 

l.lug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.07 ug/L 

4.9ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

29.2 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

8780 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.2 ug/L 

41.4ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

1.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 
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5.1ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

0.4ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.3 ug/L 

0.2ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.03 ug/L 

0.07 ug/L 


U B 

07-Aug-15 

18:00 

0.01 ug/L 

4.1ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

462 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.4 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

473 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.4 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

22.1 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

56800 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

5.4 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.006 ug/L 

4400 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

32 ug/L 

1200 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.7 ug/L 

5.4ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.006 ug/L 

73 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.06 ug/L 

41.4ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.04 ug/L 

1.5 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

5.1 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

0.4ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.3 ug/L 

0.2 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.03 ug/L 

0.4ug/L 


J 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

ug/L 


U 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

18:00 

20 ug/L 

2030 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

20 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

18:00 

20 ug/L 

5.8ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

0.06 ug/L 

54700 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

ug/L 


u 

07-Aug-15 

18:00 

0.02 ug/L 

1390 ug/L 



07-Aug-15 

18:00 

3 ug/L 

35200ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

4380ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

687 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

2170 ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

444 ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

61.5 ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

106mg/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1500:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-1500:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

28.3ug/L 

Y 


08-Aug-15 00:00 

5 ug/L 

0.344ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00153 




ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 00:00 

lug/L 

1.73 ug/L 

Y 

08-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

2.44ug/L 

Y 

08-Aug-1500:00 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 00:00 

lug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

106000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 00:00 

2000 ug/L 

45 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 00:00 

20 ug/L 

3370ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

10 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

25 ug/L 

5460 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

2 ug/L 

1340 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

250 ug/L 

14700 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

100 ug/L 

3620 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

250 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

2 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

5 ug/L 

386mg/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

2 mg/L 

6940 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

20 ug/L 

437 ug/L 

Y 

D 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 

27.6 ug/L 

Y 

D 

08-Aug-15 

13:50 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

5 ug/L 

11.7 ug/L 

Y 

D 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 

24.2 ug/L 

Y 

D 

08-Aug-15 

13:50 

0.5 ug/L 

386000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

2000 ug/L 

10.7 ug/L 

Y 

JD 

08-Aug-15 

13:50 

0.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

5 ug/L 

139000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

100 ug/L 

9440 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

13:50 

100 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

10 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

13:50 

2.5 ug/L 

525 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:10 

250 ug/L 

109mg/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

2 mg/L 

57.7 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

20 ug/L 

39300ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

100 ug/L 

2680 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

100 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

100 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

2 ug/L 

784 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

2 ug/L 

225 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

10 ug/L 

109000 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

2000 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

0.761 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

0.1 ug/L 

1770 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

14:10 

250 ug/L 


ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

lug/L 
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ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:10 

2 ug/L 

3.2ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:10 

0.1 ug/L 

1.52 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:10 

lug/L 

32.7 mg CaC03 / L 

Y 


08-Aug-15 

14:10 

5 mg CaC03 / L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:10 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:10 

0.5 ug/L 

0.881 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:10 

0.1 ug/L 

20.7 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:10 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

11.2 mg CaC03/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

5 mg CaC03 / L 

150000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

2 ug/L 

16.8 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

4.94ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

lug/L 

21.1 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

5 ug/L 

761 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:35 

250 ug/L 

4070 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

100 ug/L 

23.1ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:35 

20 ug/L 

150mg/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

2 ug/L 

2470 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

250 ug/L 

1.69 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

14:35 

0.1 ug/L 

1330ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

100 ug/L 

53300ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

100 ug/L 

lllOug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

2 ug/L 

529ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

lug/L 

1.62 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

14:35 

0.5 ug/L 

103000 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:15 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

0.329ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:15 

0.1 ug/L 

3.26ug/L 

Y 


06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

36900 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:15 

100 ug/L 

103mg/L 

Y 


06-Aug-1506:15 

2 mg/L 

2610ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:15 

100 ug/L 
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514ug/L 

Y 

06-Aug-15 06:15 

250 ug/L 

1720 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

2 ug/L 

0.405 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:15 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

lug/L 

0.85 ug/L 

Y 

06-Aug-15 06:15 

0.1 ug/L 

21.8 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

2 ug/L 

817 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

2 ug/L 

326 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:15 

0.5 ug/L 

30.5 ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

20 ug/L 

1.4ug/L 

Y 

06-Aug-1506:15 

lug/L 

1.08 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

535 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

2580 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 

21.3 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 

0.34ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

1750ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

250 ug/L 

lOlmg/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

3.45 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

0.232ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

2 ug/L 

0.828ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

0.1 ug/L 

1.51ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

55.1 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

20 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

0.5 ug/L 

737 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

199 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

10 ug/L 

36400 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 

101000 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

16:00 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:15 

100 ug/L 

727 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

19:15 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:15 

0.5 ug/L 

1.44 ug/L 

Y 

05-Aug-15 

19:15 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:15 

lug/L 
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ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 19:15 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 19:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 19:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 19:15 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 19:15 

0.5 ug/L 

530 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 19:15 

250 ug/L 

238 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

10 ug/L 

37200ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

100 ug/L 

0.283 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

0.1 ug/L 

2560 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

100 ug/L 

103000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

2000 ug/L 

1720 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

250 ug/L 

45.6 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 19:15 

20 ug/L 

21.9 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

5 ug/L 

0.815 ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 19:15 

lug/L 

0.371ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

0.1 ug/L 

3.16ug/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

0.5 ug/L 

103 mg/L 

Y 


05-Aug-15 19:15 

2 mg/L 

0.974ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

0.1 ug/L 

1.23 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 23:30 

lug/L 

0.375 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

0.1 ug/L 

3.52ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

0.82 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

0.1 ug/L 

1.48 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

lug/L 

22.5 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

324ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

31 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 23:30 

20 ug/L 

1740 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

250 ug/L 

515 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 23:30 

250 ug/L 

2580ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

100 ug/L 

102 mg/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

2 mg/L 

36700ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

757 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

2 ug/L 

102000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:30 

2000 ug/L 

Ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:30 

0.5 ug/L 

1160ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 06:30 

0.5 ug/L 

143000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

2000 ug/L 
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605ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 06:30 

250 ug/L 

2310 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:30 

2 ug/L 

609 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:30 

0.5 ug/L 

21.5 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

5 ug/L 

2.11ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:30 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 06:30 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1506:30 

20 ug/L 

4.69 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 06:30 

lug/L 

2.72ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

0.5 ug/L 

7.63 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

0.5 ug/L 

4030 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:30 

100 ug/L 

1980 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

100 ug/L 

143 mg/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

2 mg/L 

50700 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:30 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 06:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 06:30 

0.5 ug/L 

172 mg/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

lug/L 

1.81ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

0.1 ug/L 

20.2 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 

172000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

2000 ug/L 

513 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

20 ug/L 

61300ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

100 ug/L 

5.75 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

0.1 ug/L 

4590 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

2 ug/L 

2400 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

250 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

2 ug/L 

1370 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

2 ug/L 

699 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

10 ug/L 

9.27 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 

0.225 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

lug/L 

2.87 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 

691 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

13:45 

250 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

13:45 

0.5 ug/L 
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4.5ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

16:15 

2 ug/L 

6650 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

2 ug/L 

50.7 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

4020 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

lug/L 

1.14 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

16:15 

lug/L 

15.2ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

22.6ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

5 ug/L 

32.1ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

0.797ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

13.8 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

2 ug/L 

1410 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

0.5 ug/L 

1520 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:15 

lug/L 

2600 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

250 ug/L 

271000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

2000 ug/L 

8030 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

100 ug/L 

95400 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

100 ug/L 

5840 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

100 ug/L 

12000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

20 ug/L 

271mg/L 

Y 


05-Aug-15 

16:15 

2 mg/L 

158mg/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

2mg/L 

1370ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

20 ug/L 

3170 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:10 

0.5 ug/L 

4650 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

100 ug/L 

4.29 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:10 

lug/L 

7.98ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

0.1 ug/L 

721 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

20:10 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

20:10 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:10 

lug/L 

4.04 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:10 

lug/L 

3.12ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

0.1 ug/L 

205 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:10 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:10 

0.5 ug/L 

55700 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:10 

2 ug/L 

1810ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

2 ug/L 

2310ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

250 ug/L 
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1210ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

10 ug/L 

158000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

2000 ug/L 

21.6 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:10 

5 ug/L 

51000ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:50 

100 ug/L 

631 ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 23:50 

250 ug/L 

2330ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:50 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:50 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:50 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

23:50 

0.5 ug/L 

144mg/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

2 mg/L 

59.1 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

20 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

23:50 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

23:50 

lug/L 

20.8 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

5 ug/L 

4170 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

100 ug/L 

2090 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

100 ug/L 

1320 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

2 ug/L 

733 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

10 ug/L 

144000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

23:50 

0.5 ug/L 

5.4ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

0.1 ug/L 

2.59ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:50 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:50 

lug/L 

11.4ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:50 

0.5 ug/L 

0.118ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

23:50 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 23:50 

lug/L 

2.69ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:50 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

23:50 

0.5 ug/L 

0.49 ug/L 

Y 

J 

07-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

0.289 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

20 ug/L 

7820 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

185000 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

2000 ug/L 

185 mg/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

2 mg/L 

1990 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

10200 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

61100ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

464 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

5.84pH Units 

Y 


07-Aug-15 00:00 

pH Units 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:00 

2 ug/L 

1.27 ug/L 

Y 

J 

07-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

lug/L 

0.994ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

22.1 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

5 ug/L 
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3.87 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

53.8ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:00 

10 ug/L 

1.66 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

100 ug/L 

676 ug/L 

Y 


07-Aug-1500:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

2 ug/L 

84.8 ug/L 

Y 


07-Aug-1500:30 

10 ug/L 

4.32ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

lug/L 

0.699ug/L 

Y 

J 

07-Aug-1500:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

20 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-1500:30 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

0.5 ug/L 

25.1ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

5 ug/L 

0.23 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

0.5 ug/L 

5.98pH Units 

Y 


07-Aug-15 00:30 

pH Units 

189000 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 00:30 

0.5 ug/L 

7930 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

100 ug/L 

10100 ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

250 ug/L 

189mg/L 

Y 


07-Aug-1500:30 

2 mg/L 

2020 ug/L 

Y 


07-Aug-1500:30 

250 ug/L 

62700ug/L 

Y 


07-Aug-15 00:30 

100 ug/L 

131 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 

10:00 

100 ug/L 

20.6 ug/L 

Y 

J 

07-Aug-15 

10:00 

20 ug/L 

7140 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

100 ug/L 

1830 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

250 ug/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 

10:00 

2 ug/L 

9920ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

250 ug/L 

0.19ug/L 

Y 

J 

07-Aug-15 

10:00 

0.1 ug/L 

159000 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

2000 ug/L 

52100ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

100 ug/L 

159mg/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

07-Aug-15 

10:00 

2 ug/L 

46 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

5 ug/L 

3.58ug/L 

Y 


07-Aug-15 10:00 

0.5 ug/L 
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ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

lug/L 

24 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

0.5 ug/L 

6.68pH Units 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

pH Units 

0.276 ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

lug/L 

0.824ug/L 

Y 


07-Aug-15 

10:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

07-Aug-15 

10:00 

0.5 ug/L 

1.77 ug/L 

Y 

J 

07-Aug-15 

10:00 

lug/L 

5 1200 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

100 ug/L 

10200 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

250 ug/L 

59.4ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

20 ug/L 

7020 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

2 ug/L 

75.3 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

2 ug/L 

57 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

10 ug/L 

1830 ug/L 

Y 


06-Aug-15 20:05 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

157000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 20:05 

2000 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 20:05 

lug/L 

50.6 ug/L 

Y 


06-Aug-15 20:05 

5 ug/L 

4.09 ug/L 

|Y 


06-Aug-15 20:05 

0.5 ug/L 

157 mg/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

lug/L 

0.139ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 

20:05 

0.1 ug/L 

2.12ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

lug/L 

3.26ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

0.643 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

7.09pH Units 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

pH Units 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

20:05 

2 ug/L 

0.261ug/L 

Y 


06-Aug-15 

20:05 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

0.5 ug/L 

7.12pH Units 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

pH Units 

47.6ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

21:08 

0.5 ug/L 

0.364ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 21:08 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 21:08 

lug/L 
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2.31 ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

lug/L 

0.134ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 21:08 

0.1 ug/L 

51700ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

100 ug/L 

10300 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

250 ug/L 

2.55 ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

0.5 ug/L 

7090 ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

100 ug/L 

1880 ug/L 

Y 


06-Aug-15 21:08 

250 ug/L 

158mg/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

2mg/L 

0.209ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

2 ug/L 

77.2ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

21:08 

100 ug/L 

158000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

2000 ug/L 

61.4ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

10 ug/L 

61.1'ug/L 

Y 


06-Aug-15 

21:08 

20 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

2 ug/L 

160000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

2000 ug/L 

47.5 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 

22:00 

20 ug/L 

7140 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

100 ug/L 

10400 ug/L 

Y 


06-Aug-15 22:00 

250 ug/L 

81 ug/L 

Y 


06-Aug-15 22:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

UJ 

06-Aug-15 22:00 

0.1 ug/L 

0.295ug/L 

Y 


06-Aug-15 22:00 

0.1 ug/L 

1.98 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 22:00 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 22:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

0.5 ug/L 

47.7 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

0.5 ug/L 

1900 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

250 ug/L 

47 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

10 ug/L 

160mg/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

0.5 ug/L 

3.5ug/L 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

lug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

22:00 

lug/L 

0.161 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 

22:00 

0.1 ug/L 

7.14pH Units 

Y 


06-Aug-15 

22:00 

pH Units 

52200ug/L 

Y 


06-Aug-15 22:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 

23:00 

0.5 ug/L 

158 ug/L 

Y 


06-Aug-15 23:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 23:00 

20 ug/L 

167000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 23:00 

2000 ug/L 
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7.1pH Units 

Y 


06-Aug-15 23:00 

pH Units 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 23:00 

lug/L 

7390 ug/L 

Y 


06-Aug-15 23:00 

100 ug/L 

0.105 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 23:00 

0.1 ug/L 

0.119 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 23:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 23:00 

0.5 ug/L 

34.2 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 23:00 

0.5 ug/L 

1.93 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 

23:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

100 ug/L 

21.6ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

10 ug/L 

167 mg/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

2 mg/L 

3.68 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

0.5 ug/L 

0.366ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

0.1 ug/L 

10400 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

250 ug/L 

54800 ug/L 

Y 


06-Aug-15 

23:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 

23:00 

2 ug/L 

1900 ug/L 

Y 


06-Aug-15 23:00 

250 ug/L 

646 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

98000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

2000 ug/L 

32600ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

0.788ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

98 mg/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

3920 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

llOug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

29.9 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

5 ug/L 

0.336ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

1.88 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

43.9ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 00:00 

20 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 00:00 

0.5 ug/L 

296 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

2 ug/L 

1790 ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

250 ug/L 

1.08ug/L 

Y 


06-Aug-15 00:00 

0.1 ug/L 
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46500 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 09:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 09:00 

0.5 ug/L 

138000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

2000 ug/L 

1700 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

10 ug/L 

2090 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

2 ug/L 

189 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

100 ug/L 

5300ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

100 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:00 

2 ug/L 

5.32ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1509:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1509:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-1509:00 

lug/L 

5.39ug/L 

Y 


06-Aug-1509:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:00 

lug/L 

1.56 ug/L 

Y 


06-Aug-1509:00 

0.1 ug/L 

189 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

06-Aug-15 09:00 

lug/L 

30.3 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

5 ug/L 

1960 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

250 ug/L 

912ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

250 ug/L 

138mg/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

2 mg/L 

904 ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

20 ug/L 

9.32ug/L 

Y 


06-Aug-15 09:00 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 20:05 

0.5 ug/L 

2.28ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

lug/L 

0.646 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

lug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

32600ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

100 ug/L 

98mg/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

2 mg/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

2 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

100 ug/L 

85.8ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

10 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

0.5 ug/L 

29.8 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

5 ug/L 

0.353ug/L 

Y 


05-Aug-15 

20:05 

0.1 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

lug/L 

3990 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

100 ug/L 

52.3ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

20 ug/L 

ug/L 

N 

u 

05-Aug-15 

20:05 

2 ug/L 

1790 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

250 ug/L 

631 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

250 ug/L 
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1.02 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

0.1 ug/L 

98000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

2000 ug/L 

306ug/L 

Y 


05-Aug-15 20:05 

2 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

20 ug/L 

204 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

34.8 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

2 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

50 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 

1300000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

2000 ug/L 

1300 mg/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

2 mg/L 

26800 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

10 ug/L 

91.5 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

10 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 

4960 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

250 ug/L 

6630 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

250 ug/L 

91900 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

20 ug/L 

49500 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 

98.3 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

461000ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 

150 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

16:00 

lug/L 

36500ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

100 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

10 ug/L 

10400 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

16:00 

5 ug/L 

37100ug/L 

Y 


05-Aug-15 

16:00 

2 ug/L 


ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

16:00 

10 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

2.5 ug/L 

30 ug/L 

Y 

D 

06-Aug-15 06:00 

0.5 ug/L 

786 ug/L 

Y 

D 

06-Aug-15 06:00 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:00 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:00 

10 ug/L 

30.7 ug/L 

Y 

D 

06-Aug-1506:00 

0.5 ug/L 

1410ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

250 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-1506:00 

5 ug/L 

14.2ug/L 

Y 

D 

06-Aug-15 06:00 

0.5 ug/L 

433000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

2000 ug/L 

433 mg/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

2 mg/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

2.5 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

2.5 ug/L 

156000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

100 ug/L 

6720 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

2 ug/L 


ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

5 ug/L 

10100 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

20 ug/L 

15.8ug/L 

Y 

D 

06-Aug-15 06:00 

2.5 ug/L 
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20000 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

100 ug/L 

10900 ug/L 

Y 


06-Aug-1506:00 

100 ug/L 

3690ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

06-Aug-15 06:00 

25 ug/L 

2.65 ug/L 

Y 

J 

06-Aug-15 06:00 

2 ug/L 

4650 ug/L 

Y 


06-Aug-15 06:00 

10 ug/L 

28.8ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

5 ug/L 

15400 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

100 ug/L 

10900 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

2 ug/L 

8540 ug/L Y 


05-Aug-15 

19:25 

10 ug/L 

3930ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

250 ug/L 

2160ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

250 ug/L 

30.6ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

19:25 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

5 ug/L 

537000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

2000 ug/L 

23900 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

20 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

27000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

100 ug/L 

537 mg/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

2 mg/L 

190000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

100 ug/L 

54.4 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

19:25 

0.5 ug/L 

2260ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

10 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

25.7 ug/L 

Y 

JD 

05-Aug-15 

19:25 

25 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

19:25 

2.5 ug/L 

73.9 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

19:25 

0.5 ug/L 

9.29ug/L 

Y 


05-Aug-15 

19:25 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

2.5 ug/L 

4.31ug/L 

Y 

J 

05-Aug-15 

23:00 

2 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

2.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

2.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

10 ug/L 

167000 ug/L 

Y 


05-Aug-15 

23:00 

100 ug/L 

467 mg/L 

Y 


05-Aug-15 

23:00 

2 mg/L 

36.2 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 

23:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

2.5 ug/L 

3660 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:00 

250 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 

23:00 

5 ug/L 

19.1 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 23:00 

0.5 ug/L 

ug/L 

N 

U 

05-Aug-15 23:00 

25 ug/L 

8020 ug/L 

Y 


05-Aug-15 23:00 

2 ug/L 
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18.2ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 23:00 

2.5 ug/L 

12300 ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

100 ug/L 

5820 ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

10 ug/L 

21300ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

100 ug/L 

14400 ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

20 ug/L 

1130ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 23:00 

2.5 ug/L 

467000 ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

2000 ug/L 

54.1 ug/L 

Y 

D 

05-Aug-15 23:00 

0.5 ug/L 

1600 ug/L 

Y 

05-Aug-15 23:00 

250 ug/L 
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|Reporting_Limit[Reporting_Limit_Units 

Matrix |QA_Comment| 

Latitude 

Longitude 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

10 mg CaC03 / L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

10 mg CaC03 / L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 
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lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

3ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

10 mg CaC03 / L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

10mgCaCO3/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

3ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.29480 

-107.87003 
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2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 

-107.87003 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

10 mg CaC03 / L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 
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2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 
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0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.3 

-107.86820 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 
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0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

20ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0. lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lOug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 
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50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 
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O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

100 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 
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lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

100 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.26870 

-107.88586 
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1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

250 ug/L 

Surface Water 12 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.29480 -107.87003 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 -107.85946 
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250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.22154 

-107.85946 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.45564 

-107.80095 

1.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0. lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

100 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 
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O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

O.lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 
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0.5 ug/L 

Surface Water 12 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0. lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

100 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.1 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 
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2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

15 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 

-107.65917 
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lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

3ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

10 mg CaC03/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

10 mg CaC03 / L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

3ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 -107.66758 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81120 -107.65917 
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1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lOug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 
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5ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81120 

-107.65917 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 
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1000 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20ug/L Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 
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5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

3ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.79027 

-107.66758 
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20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2000 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

1000 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

2 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.79027 

-107.66758 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 


1803353 


ED 000552E 00003559-00188 



lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 
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2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 
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2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

pH Units 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.28072 

-107.87693 
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pH Units Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.28072 

-107.87693 

1000 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2mg/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

3 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.45413 

-107.80160 


1803353 


ED 000552E 00003559-00192 



250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

3 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 
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0.2ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

5ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.45413 

-107.80160 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

30 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

100 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

20ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

50 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

2 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

250 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

20 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81248 

-107.66140 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

15 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2000 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2mg/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 
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250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

20 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

15 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

15 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2mg/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

1000 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

10 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5 ug/L 

Surface Water L2 Val 

37.81998 

-107.66328 
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5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

20ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

250ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

50ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

5ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

2000ug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 

lOOOug/L Surface Water 

L2 Val 

37.81998 

-107.66328 
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I Analysis 

ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00198 



ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
CVAA Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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CVAATot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
CVAATot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
CVAA Diss. Metals 
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ICPOE Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
(ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
CVAATot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
CVAA Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
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ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
CVAA Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
CVAA Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
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ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMS Tot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
CVAATot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
(ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
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ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
CVAATot. Rec. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPOETot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
ICPMSTot. Rec. Metals 
CVAA Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Tot. Rec. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
CVAA Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
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ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00210 



ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC - Alkalinity 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00211 



ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00212 



ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 


1803353 


ED 000552E 00003559-00213 



ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00214 



ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00215 



ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
WC-pH 

ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00216 



ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC-pH 

DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00217 



ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC-pH 

ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC-pH 

ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC-pH 

ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00218 



ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
(ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
WC-pH 

ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 


1803353 


ED 000552E 00003559-00219 



WC-pH 

ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00220 



ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00221 



ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00222 



ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00223 



ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 
ICPMS Diss. Metals 
DM-Hardness - Calculated 
ICPMS Diss. Metals 
ICPOE Diss. Metals 


1803353 


ED 000552E 00003559-00224 



SiteJMo | Samp_No 

Location 

CAS_NO | Analyte 

Total Or Disolved 

Result |Result_UnitS; 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-39-3 Barium 

T 

490ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-41-7 Beryllium 

T 

1.4ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-66-6 Zinc 

T 

130ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-48-4 Cobalt 

T 

9.9ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

250mg/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

9/7/7440 Potassium 

T 

8100ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.35 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

1300 mg/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7429-90-5 Aluminum 

T 

28000 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

47000 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

61 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

STL00009 Total Hardness 

T 

210 mg/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-23-5 Sodium 

T 

21000ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-96-5 Manganese 

T 

570 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-38-2 Arsenic 

T 

11 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.5 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

2.4ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-92-1 Lead 

T 

150 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-70-2 Calcium 

T 

64000 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.35 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

STL00171 Alkalinity 

T 

86 mg/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.4ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-89-6 Iron 

T 

29000ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

18 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

5.8 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.094 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-62-2 Vanadium 

T 

34 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

6100 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-95-4 Magnesium 

T 

12000ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

STL00204 pH 

T 

8.05SU 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-47-3 Chromium 

T 

14 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.1 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

_ iviuiyuuerium, 

7439-98-7 y 5 , 

D 

1.6 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

9/7/7440 Potassium, Dissolved 

D 

2400 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.74 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-50-8 Copper 

T 

42 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 

SJLP 

7440-02-0 Nickel 

T 

13 ug/L 
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R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-22-4 Silver 

T 

0.96ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.3ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

19000ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

R9080515 SJLP-080815-11 SJLP 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.12ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-95-4 Magnesium 

T 

10000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-41-7 Beryllium 

T 

0.97 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-62-2 Vanadium 

T 

27 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

17 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

66 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.06 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

9/7/7440 

Potassium 

T 

7000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-50-8 Copper 

T 

46 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

20000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-47-3 Chromium 

T 

9.9 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-70-2 Calcium 

T 

60000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-02-0 

Nickel, Dissolved 

D 

1.2 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-38-2 

Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

9/7/7440 

Potassium, Dissolved 

D 

2400 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-43-9 

Cadmium 

T 

0.39 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-48-4 Cobalt 

T 

6.1 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-39-3 Barium 

T 

260 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-89-6 Iron 

T 

25000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

50000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-38-2 Arsenic 

T 

11 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.13ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-66-6 

Zinc 

T 

130 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-50-8 

Copper, Dissolved 

D 

1.5 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7782-49-2 Selenium 

T 

0.98 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-02-0 Nickel 

T 

8.9 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-92-1 Lead 

T 

200 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-22-4 Silver 

T 

1.4ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-98-7 

iviuiyuuenurn, 

D 

1.7 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

4.6ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08 ug/L 
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R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

STL00171 Alkalinity 

T 

84mg/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

STL00009 Total Hardness 

T 

190mg/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-96-5 Manganese 

T 

380ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.59 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

290mg/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7429-90-5 Aluminum 

T 

22000ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

3.2 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.23 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7440-23-5 Sodium 

T 

22000 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

6400 ug/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

STL00161 Total Suspended Solids 

T 

680mg/L 

R9080515 SJFP-080815-11 SJFP 

STL00204 pH 

T 

8.06SU 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-23-5 Sodium 

T 

23000 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-22-4 Silver 

T 

1.6 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-02-0 Nickel 

T 

16 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-39-3 Barium 

T 

570 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-38-2 Arsenic 

T 

14 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

9/7/7440 Potassium 

T 

8700 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

22000 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.1 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

STL00204 pH 

T 

7.99SU 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

9/7/7440 Potassium, Dissolved 

D 

2500 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-70-2 Calcium 

T 

77000 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-43-9 Cadmium 

T 

0.51 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7429-90-5 Aluminum 

T 

30000 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-47-3 Chromium 

T 

16 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.37 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

2.8 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

290mg/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-48-4 Cobalt 

T 

13 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

STL00009 Total Hardness 

T 

250mg/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7782-49-2 Selenium 

T 

1.5 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

STL00161 Total Suspended Solids T 

2900 mg/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

iiviuiyuuerium. 
7439-98-7 \ , 

D 

1.8 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

17 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

0.34ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.35 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-50-8 Copper 

T 

61 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

1.7 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

67 ug/L 
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R9080515 SJHB-080815-11 

SJHB 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

1.2ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 

SJHB 

7439-95-4 Magnesium 

T 

13000ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.12ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.51ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.06 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-41-7 Beryllium 

T 

1.8ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-96-5 Manganese 

T 

940 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-62-2 Vanadium 

T 

41 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

6900 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 

ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-66-6 Zinc 

T 

170 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-92-1 Lead 

T 

250 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-97-6 Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7440-70-2 Calcium, Dissolved 

D 

54000 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

24 ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

STL00171 Alkalinity 

T 

82mg/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

3 

ug/L 

R9080515 SJHB-080815-11 SJHB 

7439-89-6 Iron 

T 

36000 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-36-0 Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-38-2 Arsenic 

T 

7.2 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

STL00171 Alkalinity 

T 

94mg/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7429-90-5 Aluminum 

T 

42000 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-39-3 Barium, Dissolved 

D 

68 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-39-3 Barium 

T 

640 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-36-0 Antimony 

T 

0.4ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-38-2 Arsenic, Dissolved 

D 

0.84ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7429-90-5 Aluminum, Dissolved 

D 

610 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-98-7 y , . 

D 

1.6ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-48-4 Cobalt, Dissolved 

D 

0.29ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-62-2 Vanadium 

T 

50 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-62-2 Vanadium, Dissolved 

D 

2 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-96-5 Manganese 

T 

810ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-66-6 Zinc, Dissolved 

D 

5.1 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-95-4 Magnesium 

T 

16000 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-95-4 Magnesium, Dissolved 

D 

6400 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-96-5 Manganese, Dissolved 

D 

13 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-89-6 Iron, Dissolved 

D 

360 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-98-7 Molybdenum 

T 

1.2 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-50-8 Copper, Dissolved 

D 

2.1 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-28-0 Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-97-6 Mercury 

T 

0.08ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-02-0 Nickel, Dissolved 

D 

1.4ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-28-0 Thallium 

T 

0.43 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

STL00242 Total Dissolved Solids 

T 

290mg/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

STL00009 Total Hardness 

T 

250mg/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

STL00161 Total Suspended Solids T 

2600 mg/L 
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R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-66-6 Zinc 

T 

lOOug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-22-4 Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

7439- 97-6 

7440- 02-0 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

R9080515 SJSR-080815-11 

SJSR 

Nickel 

T 

22ug/L 

R9080515 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-41-7 Beryllium, Dissolved 

D 

0.15ug/L 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-43-9 Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-70-2 

Calcium, Dissolved 

D 

50000 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-47-3 

Chromium 

T 

22 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

STL00204 

pH 

T 

8.1SU 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

9/7/7440 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-47-3 Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7782-49-2 Selenium, Dissolved 

D 

0.58ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-92-1 Lead, Dissolved 

D 

0.51 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-70-2 Calcium 

T 

74000 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-41-7 Beryllium 

T 

2.3 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

9/7/7440 

Potassium 

T 

9500 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7782-49-2 Selenium 

T 

1.3 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-48-4 Cobalt 

T 

17 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-22-4 Silver 

T 

0.12ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-23-5 Sodium 

T 

28000 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-23-5 Sodium, Dissolved 

D 

25000 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-50-8 Copper 

T 

36 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-89-6 Iron 

T 

36000 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7439-92-1 Lead 

T 

32 ug/L 

R9080515 

SJSR-080815-11 

SJSR 

7440-43-9 

Cadmium 

T 

0.19ug/L 
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Detected 

ResuIt_Qualifier 

Sam pie Date 

SampleTime 

MDL 

MDL_Units 

ReportingJJmit|Reporting_Limit_Units 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.14ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

15:32 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

lOmg/L 

10 mg/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

17 ug/L 

1000 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:32 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

20mg/L 

20 mg/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

lug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

24 ug/L 

200 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

15:32 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.37 ug/L 

lug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

0.37 ug/L 

lug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

24 ug/L 

200 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.5 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.45 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

0.3 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

5 mg/L 

5 mg/L 

N UJ 

08-Aug-15 

15:32 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

17 ug/L 

50 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

17 ug/L 

50 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

N :UJ 

08-Aug-15 

15:32 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.3 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

33 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

33 ug/L 

500 ug/L 

N 

u 

08-Aug-15 

15:32 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 

HF 

08-Aug-15 

15:32 

SU 

SU 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

lug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.45 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

17 ug/L 

1000 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.5 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

0.4 ug/L 

lug/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00253 




Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

O.lug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:32 

O.lug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

O.lug/L 

0.2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:32 

O.lug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

15:32 

480ug/L 

1000 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

15:32 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

15:32 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

18:40 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

33 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.3 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.3 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

17 ug/L 

50 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.043 ug/L 

O.lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

Y 

08-Aug-15 

18:40 

17 ug/L 

1000 ug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

18:40 

0.4 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.5 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

lug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.4 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.37 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

17 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.043 ug/L 

O.lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

17 ug/L 

50 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

O.lug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.37 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

lug/L 

2 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

18:40 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

18:40 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.5 ug/L 

lug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

18:40 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

O.lug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.45 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

O.lug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

24 ug/L 

200 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00254 



Y 


08-Aug-15 

18:40 

5 mg/L 

5 mg/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

N 

U 

08-Aug-15 

18:40 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 

Y 

J- 

08-Aug-15 

18:40 

0.4ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

10 mg/L 

10 mg/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

24 ug/L 

200 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.45 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

33 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

18:40 

20 mg/L 

20 mg/L 

Y 

HF 

08-Aug-15 

18:40 

SU 

SU 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.1 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.14 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.37 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

17 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

480 ug/L 

1000 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 

HF 

08-Aug-15 

19:10 

SU 

SU 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

17 ug/L 

1000 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

24 ug/L 

200 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

lug/L 

2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

0.37 ug/L 

lug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

19:10 

2.8 ug/L 

20 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

10 mg/L 

10 mg/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

19:10 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

lug/L 

2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

0.1 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

33 mg/L 

33 mg/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.45 ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:10 

17 ug/L 

50 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

19:10 

0.3 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.5 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.5 ug/L 

lug/L 

N 

UJ 

08-Aug-15 

19:10 

0.4 ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:10 

0.14 ug/L 

2 ug/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00255 



Y 

Y 
N 

Y 
N 

Y 

Y 

Y 

Y 
N 
N 

Y 

Y 
N 

Y 
N 

Y 

Y 

Y 
N 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
N 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
N 
N 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 



J 

08-Aug-15 

19:10 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

33 ug/L 

500 ug/L 


u 

08-Aug-15 

19:10 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 


J- 

08-Aug-15 

19:10 

0.4ug/L 

lug/L 


u 

08-Aug-15 

19:10 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

0.3 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:10 

33 ug/L 

500 ug/L 

u 

08-Aug-15 

19:10 

0.15 ug/L 

0.4ug/L 


u 

08-Aug-15 

19:10 

0.043 ug/L 

0.1 ug/L 


J- 

08-Aug-15 

19:10 

2.8 ug/L 

20 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 


u 

08-Aug-15 

19:10 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

25 ug/L 

500 ug/L 

u 

08-Aug-15 

19:10 

24 ug/L 

200 ug/L 



08-Aug-15 

19:10 

5 mg/L 

5 mg/L 



08-Aug-15 

19:10 

0.45 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:10 

17 ug/L 

50 ug/L 


UJ 

08-Aug-15 

19:34 

0.4 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.37 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

5 mg/L 

5 mg/L 



08-Aug-15 

19:34 

24 ug/L 

200 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.14 ug/L 

2 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.14 ug/L 

2 ug/L 


UJ 

08-Aug-15 

19:34 

0.4 ug/L 

lug/L 


J 

08-Aug-15 

19:34 

0.37 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

24 ug/L 

200 ug/L 


J 

08-Aug-15 

19:34 

0.45 ug/L 

lug/L 


J 

08-Aug-15 

19:34 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.3 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.3 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 


J- 

08-Aug-15 

19:34 

2.8 ug/L 

20 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

33 ug/L 

500 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

33 ug/L 

500 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

1.2 ug/L 

2.5 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

17 ug/L 

50 ug/L 


J 

08-Aug-15 

19:34 

0.45 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.5 ug/L 

lug/L 


u 

08-Aug-15 

19:34 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 


u 

08-Aug-15 

19:34 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.4 ug/L 

lug/L 



08-Aug-15 

19:34 

0.1 ug/L 

0.2 ug/L 



08-Aug-15 

19:34 

10 mg/L 

10 mg/L 



08-Aug-15 

19:34 

3.3 mg/L 

3.3 mg/L 



08-Aug-15 

19:34 

33 mg/L 

33 mg/L 


1803353 


ED 000552E 00003559-00256 



Y 

J- 

08-Aug-15 

19:34 

2.8ug/L 

20 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:34 

O.lug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:34 

0.08 ug/L 

0.2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.4ug/L 

lug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:34 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:34 

0.043 ug/L 

O.lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

lug/L 

2 ug/L 

Y 

HF 

08-Aug-15 

19:34 

SU 

SU 

Y 

08-Aug-15 

19:34 

17 ug/L 

1000 ug/L 

N U 

08-Aug-15 

19:34 

lug/L 

2 ug/L 

N 

U 

08-Aug-15 

19:34 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.06 ug/L 

0.3 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

25 ug/L 

500 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.15 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

17 ug/L 

1000 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

19:34 

0.58 ug/L 

2 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.12 ug/L 

0.4 ug/L 

Y 

J 

08-Aug-15 

19:34 

O.lug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

480 ug/L 

1000 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.5 

ug/L 

lug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

17 ug/L 

50 ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.06 ug/L 

0.3 

ug/L 

Y 


08-Aug-15 

19:34 

0.043 

ug/L 

0.1 

ug/L 
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1803353 


ED 000552E 00003559-00258 




1803353 


ED 000552E 00003559-00259 




1803353 


ED 000552E 00003559-00260 




1803353 


ED 000552E 00003559-00261 




1803353 


ED 000552E 00003559-00262 




1803353 


ED 000552E 00003559-00263 




1803353 


ED 000552E 00003559-00264 




1803353 


ED 000552E 00003559-00265 




1803353 


ED 000552E 00003559-00266 




1803353 


ED 000552E 00003559-00267 




1803353 


ED 000552E 00003559-00268 




1803353 


ED 000552E 00003559-00269 




1803353 


ED 000552E 00003559-00270 




1803353 


ED 000552E 00003559-00271 




1803353 


ED 000552E 00003559-00272 




1803353 


ED 000552E 00003559-00273 




1803353 


ED 000552E 00003559-00274 




1803353 


ED 000552E 00003559-00275 




1803353 


ED 000552E 00003559-00276 



1803353 


ED 000552E 00003559-00277 




1803353 


ED 000552E 00003559-00278 




1803353 


ED 000552E 00003559-00279 
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Matrix 

QA_Comment 

Latitude 

Longitude 

Analysis 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108. 253992540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399 

ZJ4UU iUldl OUbJJUMUtfU OUifUb UrifcJU dl 1UD 
i AC A °r 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399 

OIVIZDH-UD IUldl ndfUMfcJbb ^db LdtUOj Uy 



Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.253992320B Alkalinity, Total 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399 SM4500_H+ pH 

Surface Water ILV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water 

LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 
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Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water ILV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202245.1 Mercury (CVAA) 
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Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.412022320B Alkalinity, Total 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

„ _ OIVIZDHUD lUldl ndiuntibb Idb LdLUDI UV 

-108.41202 |( r v 7 y 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.412022540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

„ „ „ „ ZJHUU lUldl oubuenueu OUllUb Ulieu dl 1UO 

-108.41202 „ K 

Surface Water LV2 VAL 

36.74816 

-108.41202SM4500_H+ pH 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108. 53776 SM4500_H+ pH 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776 2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

oivizohud i u id! ndruntfbb idb tdtuo i u y 

-108.53776 } f v 7 y 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

„ „ _ _ __ _ zjhuu luidi oubuenueu ounub urieu di iuo 

-108.53776^ __ - 0 _ K 

1AC A or' 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 
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Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.537762320B Alkalinity, Total 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.74519 

-108.53776200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278 2320B Alkalinity, Total 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278 2540C Total Dissolved Solids (Dried at 180 A°C) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

„ Irt OIViZDHUD iULdl ndfUritJbb Idb LdLUOl UV 

-108.69278 , , v ' y 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

„ „ lOidi oubpenueu ouiiub urieu di iuo 

-108.69278: ~ K 
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Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278245.1 Mercury (CVAA) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278SM4500_H+ pH 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

Surface Water LV2 VAL 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 


1803353 


ED 000552E 00003559-00285 



1803353 


ED 000552E 00003559-00286 



1803353 


ED 000552E 00003559-00287 



1803353 


ED 000552E 00003559-00288 



1803353 


ED 000552E 00003559-00289 



1803353 


ED 000552E 00003559-00290 



1803353 


ED 000552E 00003559-00291 



1803353 


ED 000552E 00003559-00292 



1803353 


ED 000552E 00003559-00293 



1803353 


ED 000552E 00003559-00294 



1803353 


ED 000552E 00003559-00295 



1803353 


ED 000552E 00003559-00296 



1803353 


ED 000552E 00003559-00297 



1803353 


ED 000552E 00003559-00298 



1803353 


ED 000552E 00003559-00299 



1803353 


ED 000552E 00003559-00300 



1803353 


ED 000552E 00003559-00301 



1803353 


ED 000552E 00003559-00302 



1803353 


ED 000552E 00003559-00303 



1803353 


ED 000552E 00003559-00304 



1803353 


ED 000552E 00003559-00305 



1803353 


ED 000552E 00003559-00306 



1803353 


ED 000552E 00003559-00307 



1803353 


ED 000552E 00003559-00308 




